Kerala Gazette No. 45 dated 11th November 2008 . 
PART III 


STORES PURCHASE 


Agriculture Department 

TENDER NOTICE 


പാറോട്ടു കോണം പെസ്റ്റി സൈഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് 
ലബോറട്ടറിയിലെ ഉപ യോ ഗ ത്തി ലേ ക്കായി ലബോറട്ടറി 
രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകാൻ സന്നദ്ധതയും യോഗ്യതയുമുള്ള 
അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ( പട്ടിക ടെണ്ടർ ഫാറ ത്തോ ടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്.) 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 3,49,140. 


No. PT (2 )- 273/ 2008. 

20th October 2008. 
Sealed superscribed tender is invited for the supply 
of the following items of Chemicals for use in Pesticides 
Testing Laboratory , Parottukonam , Nalanchira, under the 
scheme “ Establishment of Modern Laboratories ” during the 
financial year 2008 - 09. (Separate list attached with the 
tender form ). 

Total Cost - Rs. 3, 49 ,140 . 

EMD ( 1 % of the total cost) - Demand Draft drawn in 
favour of Deputy Director of Agriculture - cum Senior 
Chemist, Pesticides Testing Laboratory , Parottukonam , 
Thiruvananthapuram, payable at SBT, Vellayambalam , 
Thiruvananthapuram . 

| Amount of Security - 5 % of the total value of the 
contract. 


ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന് 400 രൂപ + 12.5 % എസ്. റ്റി . യും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് 200 + 12.5 % എസ്. റ്റി. യുമാണ് വില . ടെണ്ടർ 
ഫാറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡറായോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ 20 - 11 - 2008, 2 മണി 
വരെ പ്രവർത്തിസമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വില്പന 
നടത്തുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 .30 മണി വരെ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. കവറിനുപുറത്ത്ലബോറട്ടറി രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്ക 
ണം . നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആളോ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % വരുന്ന 
തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഏണസ്റ്റ് മണി 
ഡെപ്പോസിറ്റായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
കം - സീനിയർ കെമിസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്ലബോറട്ടറി, 
പാറോട്ടുകോണം എന്നയാളുടെ പേരിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ടാവൻകൂ റിന്റെ വെള്ളയ മ്പലം ശാഖ യിൽ മാറാ വു ന്ന 
വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം. 


Cost of tender forms: 

Original - Rs. 400 + 12.5 % S. T. 

Duplicate - Rs. 200 + 12.5 % S. T. 
Date and time upto which tender forms are sold 
20 -11 - 2008 , 2 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 20 -11 - 2008, 
2 .30 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 20 -11 -2008 , 
3 p . m . 
- Period of supply and place of supply - Within 15 days 
of receipt of supply order at Pesticides Testing 
Laboratory, Parottukonam . 

Address to which tender to be submitted — Deputy 
Director of Agriculture -cum -Senior Chemist, Pesticides 
Testing Laboratory , Parottukonam , Nalanchira P . O ., 
Thiruvananthapuram -15 . 

Tender forms, special conditions and further details if 
any, required can be had from the office of the under 
signed during the office hours on all working days . The 
price of tender forms will be received only by cash 
remittance or Money Orders. Cheques , Drafts and Postage 
Stamps will not be accepted . 

The submission of tender should be strictly in 
accordance with special conditions and as per rules and 
regulations prescribed by the Government. 


സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് വ്യവസ്ഥകൾക്കും കൃഷി ഡയറക്ടറുടെ 
അംഗീകാരത്തിനും വിധേയമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടറിന്റെ 
ഉട മയ്ക്ക് നിയ മാ നു സതംസപ്ലേ ഓർഡർ നൽകു ന്ന 
തായിരിക്കും. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിച്ച വിവരം അറിയിച്ചു 
കഴിഞ്ഞാൽ ടെണ്ടറു കാ രൻ തുകയുടെ 5 % വരുന്ന തുക 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരിൽ ഡി. ഡി. ആയി സുരക്ഷാ 
നി ക്ഷേ പ മെന്ന നില യിൽ ന ൽ കേ ണ്ടതും 50 രൂപ മുദ 
പ്രതത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ കരാർ വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


സപ്ലേ ഓർഡർ ലഭിച്ചു ക ഴി ഞ്ഞാൽ ടെണ്ടറുകാരൻ 
സയെഓർഡർ തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളുടെ ഓഫീസിലോ അയാൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 
സ്ഥലത്തോ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകേണ്ടതാണ്. 


Pesticide Testing Laboratory, 
Parottukonam , 
Nalanchira P. O ., 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Deputy Director of 

Agriculture - cum 
Senior Chemist. 


Gaz. No . 45 /2008/DTP. ( Stores ) 


Collegiate Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No. A2 -586/ 2008/ GCK. 

15th October 2008. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Lab Equipments and Chemicals for Chemistry , 
Biotechnology, Zoology , Botany , Computer Science , 
Physics, Biochemistry and Geography Departments of 
Government College , Kariyavattom for the year 2008 -09 . 
Sealed tenders should be addressed to the Principal, 
Government College , Kariyavattom , Thiruvananthapuram 
Pin - 695 581 and should reach the office on or before 
20 - 11 - 2008 at 2 .30 p . m . Tenders received in time will be 
opened on the same day at 3 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may be 
| present at that time. 


List of items to be supplied will be available along 
with the tender forms. Tender forms will be available on 
all working days from 10 a.m . to 2 p .m . till 20 - 11 -2008 at 
the cost of Rs. 400 (12 % Sales Tax extra ). Duplicate 
tenders will be issued on payment of Rs. 200 ( 12 % Sales 
Tax extra ). Those who wish to get tender forms by post 
should sent Money Order for cost of tender form and Sales 
Tax ( 12 % ) along with self addressed cover affixed with 
sufficient stamps. No other mode of payment is 
acceptable . Tender forms will not be send by V . P. P . 
All the tenderers should be executed an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 ( Vide page No. 6th of 
the tender form ). The Earnest Money Deposit is required 
@ 1 % of the total cost of the materials quoted in tenders 
and should be remitted by Demand Draft or Fixed Deposit 
Receipts subject to the minimum of Rs. 50 . The tenderers 
who are eligible for exemption from payment of EMD /SD 
should enclose copy of the latest certificate of Registration 
issued by Government of Kerala , Store Purchase 
Department. Otherwise the tender will be summarily 
rejected . The right to accept or reject the tender without 
assigning any reason is vested with the undersigned . The 
undersigned will not be responsible for any postal delay or 
loss of tender forms. 

Further details, if any , can be had from the College 
Office on all working days. 


നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ, അവ 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പതി നി ധി 
ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനും 
ശേഷം ലഭി ക്കു ന്ന ദ ർ ഘാസുകൾ യാതൊ രു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക ടെൻഡർ 
- ഫോമിനൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാ സു കൾ എല്ലാ 
(പവർത്തിദിവസവും രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 2 മണിവരെ 
ദർഘാസിന്റെ വില യായ 400 രൂപയ്ക്ക് ( 12 % വില് ന 
നികുതി പുറമേ) ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
പതി ഓരോന്നിനും 200 രൂപയ്ക്ക് ( 12 % വില്പന നികുതി 
പുറ മേ ) ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ ത പാ ലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതും, 
മതിയായ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച കവറിൽ മേൽവിലാസം 
എഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ വി. പി . പി . 
ആയി അയയ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ ആറാം 
പേജിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കരാർ 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ ദർഘാസിനൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ഇ . എം . ഡി. ഇനത്തിൽ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ 1 % തുകകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ( ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞത് 50 രൂപ) ഇ . എം . ഡി./ സെക്യൂരിറ്റി ഡപ്പോസിറ്റ് 
എന്നിവ നൽകു ന്ന തിൽ നിന്നും ഒഴി വാ ക്ക പ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നും 
നൽ കി യിട്ടുള്ള രജി സ് ട്രേ ഷൻ - സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സുകൾ 20 - 11 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. തപാൽ മുഖാന്തിരമുള്ള കാലതാമസ 
ത്തിനോ നഷ്ടങ്ങൾക്കോ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രിൻസിപ്പൽ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
Government College, 
Kariavattom, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal . 


RE - TENDER NOTICE 
No. A2 -634/2008- 09. 

29th October 2008 . 


- Sealed tenders are invited for the supply of S . L . R . 
Camera and accessories for the N .M . S . M . Government 
College, Kalpetta 2008 - 09 . 


Sl. 
- No . 


( 1) 
1 


2008 - 09 വർഷ ത്തേക്ക് കാര്യ വട്ടം സർക്കാർ 
കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി, സുവോളജി, 
ബോട്ടണി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഫിസിക്സ്, ബയോകെമിസ്ട്രി 
ജ്യോഗ്രഫി എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റുകളിലെ ലബോറട്ടറി 
ക ളിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ലാബ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങളും മറ്റ് 
കെമിക്കലുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അംഗീകൃത 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിന് 
മുകളിൽ “2008 - 09 വർഷത്തേക്ക്ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ളതും പ്രിൻസിപ്പാൽ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാര്യവട്ടം, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 581 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 
തു മാ ണ്. ടെണ്ട റു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
20- 11- 2008 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 


Item and specification 

Quantity 
( 2 ) 

( 3 ) 
S . L .R . Camera 

1 No. 
Type of Camera - Single- lens reflex digital 
camera 
Effective pixels — 10 .2 million . 
Image Sensor --DX format ( 23 .6x15.8 
mm ) CCD Sensor , total pixels - 10 .75 

million 
Image Size 3872X2592 ( L ), 2896x1944 ( M) , 
1936 x1296 ( S ). 


( 1 ) 


( 3 ) 


should be sent to the Principal, N .M . S . M . Government 
College, Kalpetta , Puzhamudi P.O ., Wayanad , Pin -673 121. 
Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


(2 ) 
Sensivity - ISO 100 to 1600 in steps of IEV 

( ISO 3200 equivalent). 
LCD Monitor - 2 .5 " 230 ,000 - dot, low 

temperature polysilicon TFT LCD . 
Interface — USB 2.0,MTP & PTP selectable. 
Focus Mode — Single Servo AF ( A . F.- S .) 

Continuous-Servo AF © 
Auto Exposure 5 to 5 EV in increments 
of 1/ 3 EV 
Shutter - Electronically - controlled 
vertical- travel focal plane shutter, 30 to 
1/4000 sec in steps of 1/3 EV plus bulb . 
Remote Control — Wireless Remote 

ControlML -L3 
Battery Life — 500 images (CIPA 
standards) 
Tripod Socket - (ISO 1222 ) 
Video Editing Card 
Canopus XA plus Editing Card 
Interface Type IEEE 1394 ( Fire Wire ) . 
Type- Video Capture adaptor Interface 
type — S . Video input, Composite Video 
input, Composite Video output, IEEE 
1394 , Component Video output . 
Analogue — NTSC , PAL . 
Video Format Analogue, Video signal 
S . Video , Composite Video , Component 
Video . 
Digital Video Format - D1. 
Digital Video Capture — 720x480 , 720x576 . 
Interfaces — 1xIEEE 1394 4 pin fire wire , 
6 pin fire wire , S . Video , Composite 
Video input and output, 2 Audio output, 
2 Audio input. 

Tripod - Aluminium Die cast body 
Foldable , Height adjustable 
HeadRotatable Camera Stand . 


1 No . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, N . M . S . M . Government College , Kalpetta , 
Puzhamudi P .O ., Wayanad . Obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . The tender 
forms are not transferable . The cost of tender may be 
remitted either in cash or by Money Order. Cheques , 
Drafts or Postal Orders will not be accepted towards the 
cost of tender forms. No tender forms will be sent by 
V.P .P. Duplicate tender forms, if required will be issued on 
payment. An Earnest Money Deposit of 1 % of the total 
value has to be submitted along with each tender forms. 
The cost of the tender forms will not be refunded . 
The tender forms can be had from the office up to 2 p . m . 
on working days either by cash or by Money Order. 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 
(Rs. Fifty only ) should be submitted along with each 
tender form . Firms/ Suppliers outside Kerala may sent 
Rs. 75 by M . O ., if they require the stamp paper by post. 
All Government rules prevailing will be applicable to the 
tender. Due to any reason of the tender opening day is 
declared as a holiday, the tenders will be opened on the 
next working day at the same time. The Principal is 
empowered to cancel tender without assigning any reasons 
thereof. The payment of the articles supplied and installed 
will be effected only after it got tested and certified by 
experts from NIC or by other competent authority . Rates , 
Sales tax and condition of supply and installation etc . 
should be clearly stated in respect of each item . Tenders 
should specify the brand names and specification of the 
items they intend to supply . The tender for offering 
assembled equipments will not be accepted . 

The successful tenderer should also execute an 
agreement on Stamp paper worth Rs. 50 and deposit a 
sum equivalent 5 % of the value of the contract as security 
deposit for the satisfactory fullfilment of contract. More 
details will be had from the college office during the 
working hours. 

- കൽപ്പറ്റ എൻ. എം. എസ്. എം. ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 
2008 -09 udogoro108 2000. 2008. Bro8 . DJOD0010 commimu 
സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽ നിന്ന്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കേണ്ട 

എണ്ണം 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 2017 . 29 .08 . og Ø. Djooo 

ടൈപ്പ്ഓഫ്ക്യാമ - സിംഗിൾ ലെൻസ്റിഫ്ളക്സ് 
-- ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ 
Yo & sli lámoom — 10.2 olejmo 

coa OMANew1. 90 SM . GAI Doğ 
(23.6 X 15.8 200. 290 .) MI. NI. WI.Onunnud , 
csoSOS ÁNOON , 10.75 Olejmo . 
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Estimated Cost — Rs. 1 , 10 ,000 . 
Earnest Money Deposit - Rs. 1,100 . 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 416 . 

Duplicate — Rs. 208. 
Last date and time of issue of tender form 
19 - 11 - 2008 , 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
19 - 11 - 2008 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender 
19 -11- 2008 , 3 p.m . 

Tenders should be superscribed as tender for the 
‘ Supply of SLR Camera and accessories for the 
Government College, Kalpetta 2008 - 09 . Sealed cover 


( 1 ) 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 11 - 2008, 1 മണി. 


ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 11- 2008 , 2 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 19 - 11- 2008, 
3 മണി. 


ദർഘാ സു കൾ “കൽപ്പറ്റ എൻ. എം . എസ്. എം . 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 2008- 09 വർഷത്തിൽ എസ്. എൽ. ആർ. 
ക്യാമറയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യൽ 
എ ന്നെ ഴുതി പിൻ സിപ്പാൾ, എൻ. എം . എസ്. എം . 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കൽപ്പറ്റ, പുഴമുടി പി . ഒ., വയനാട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ കരാറുകാരു 
ടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതി നിധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ, എൻ. എം. എസ്. എം . 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കൽപ്പറ്റ, പുഴമുടി പി . ഒ., വയനാട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 


- 


1 


ഇമേജ് സൈസ് - 3 8 7 2 x 2 5 9 2 ( എ ൽ ) , 
2896 x 1944 ( എം ), 1936 X 1296 (എസ് ) 
സെൻസിവിറ്റി - ഐ .എസ്. ഒ. 100 മുതൽ 1600 
ഇൻ സ്റ്റെപ് സ് ഓഫ് എ . ഇ . വി . 
( ഐ .എസ്. ഒ. 3200 ഇക്വിവാലന്റ്) 
എൽ. സി. ഡി. മോണിറ്റർ - - 2 . 5 " 230 ,000 - 

ഡോട്ട്, ലോ - ടെമ്പറേച്ചർ, പോളി സിലിക്കൻ 
ടി. എഫ്. ടി. എൽ. സി. ഡി. 
ഇന്റർ ഫേസ് - യു .എസ്. ബി . 2.0, എം . ടി . പി. 

ആന്റ് പി. ടി . പി . സെലക്ടബിൾ 
ഫോക്കസ് മോഡ് സിംഗിൾ സർവോ 
എ .എഫ്.( എ .എഫ്. - എസ്) കണ്ടിന്യൂസ് 

സെർവോ എ .എഫ്. ( സി ) 
ആട്ടോഎക്സ്പോഷർ - 5 മുതൽ 5 ഇ . വി . 
ഇൻ ഇൻക്രിമെന്റ്സ്ഓഫ്1/ 3 ഇ . വി. 
ഷട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്ക ലി -കൺട്രോൾഡ് 
വെർട്ടിക്കൽ- ട്രാവൽ ഫോക്കൽ പ്ലെയ്ൻ 
ഷട്ടർ, 30 മുതൽ 1/ 4000 sec. ഇൻ സ്റ്റെപ്പസ് 
ഓഫ്1/3 ഇ . വി . പ്ലസ് ബൾബ് 
റിമോട്ട്കൺട്രോൾ വെവർ ലെസ് റിമോട്ട് 

കൺട്രോൾ എം .എൽ-എൽ 3 
ബാറ്ററി ലൈഫ് ടൈപ്പോഡ് സോക്കറ്റ് - 
500 ഇമേജസ് ( സി . ഐ . പി . എ . 

സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ) ( ഐ .എസ്. ഒ. 1222) 
2 വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കാർഡ് 
കാനോപസ് എക്സ്. എ . പ്ലസ് എഡിറ്റിംഗ് 

കാർഡ് ഇന്റർഫേസ് ടൈപ്പ് ഐ . ഇ . ഇ . ഇ . 
139 4 ( ഫ യർ വയർ ) ടൈപ്പ് - വീഡിയോ 
ക്യാപ്ച്ചർ അഡാപ്റ്റർ 
ഇന്റർഫേസ് ടൈപ്പ് - എസ്. വീഡിയോ 
ഇൻപുട്ട്, കംപോസിറ്റ് വീഡിയോ 
ഇൻപുട്ട്, കം പോസിറ്റ് വീഡിയോ 
ഔട്ട്പുട്ട്, ഐ . ഇ. ഇ. ഇ . 1394, കംപോണന്റ് 
വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് 
അനാലേഗ് - എൻ. ടി.എസ്. സി., പി. എ .എൽ. 
വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് അനാലോഗ്- 
വീഡിയോ 
സിഗ്നൽ - എസ്. വീഡിയോ, കമ്പോസിറ്റ് 

വീഡിയോ, കമ്പോണന്റ് വീഡിയോ 
ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ഡി1. 
ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ക്യാപ്റ്റർ-720 X 480, 
- 720 X 576 
ഇന്റർഫേസസ് 1 x ഐ . ഇ . ഇ . ഇ . 1394, 
4 പിൻ ഫയർ വയർ, 6 പിൻ ഫയർ 
വയർ, എസ്. വീഡിയോ കം പോസിറ്റ് 
വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് ആന്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, 2 

ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട്, 2 ഓഡിയോ ഇൻ പുട്ട് 
3 ടിപ്പോർഡ്- അലുമിനിയം ഡെ കാസ്റ്റ് 

ബോഡി ഫോൾഡ്ബിൾ, ഹയ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ 
ഹെഡ് റൊട്ടേറ്റബിൾ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് 


- 19 - 11 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില പണമായോ മണിയോർഡ 
റായോ കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന 
സമയത്തു തന്നെ അടയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന് നൽകിയ വില യാതൊരു കാര ണ വശാലും 
തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ്, 
എന്നിവ ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
വി . പി . പി . ആയി ഫോറം അയയ്ക്കു ന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ഓരോ ദർഘാസി 
നുമൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രി 
മെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനി 
കളിലേക്ക് മുദ്രപ്പത്രം നൽകുന്നതിന് 75 രൂപ മണിയോർഡറായി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്ന 
തിനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും തപാൽ ചാർജും ഉൾപ്പടെ 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. സാധനത്തിന്റെ വില , 
നികുതി, വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുളള 
വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറുകാർ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ 
ബാൻഡ് നെയ്മം, മോഡൽ നെല്ലും വിശദ വിവരങ്ങളും 
കാണിച്ചിരിക്കണം. പ്രാദേശികമായി കൂട്ടിചേർക്കപ്പെട്ട ഉപകര 
ണ ങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . 
വിരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ എൽ. ബി. എസ്. 
മററ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ വില നൽകുകയുള്ളു. 
അംഗീകരിച്ച് കരാറുകാരൻ വിലയുടെ 5 % തുക ഡി. ഡി. 
എടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി കോളേജിൽ അടക്കേ 
ണ്ടതും 50 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതുമാണ്. ഏതെങ്കിലുമോ മുഴുവനായോ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീക 
രി ക്കു ന്ന തിനും നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1, 10 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 1,100 (14) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- രൂപ 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേററ് രൂപ 208. 


N . M . S . M . Government College , 
Kalpetta , 
Wayanad . 


( Sd.) 
Principal. 


(1) 


( 3 ) 


Department of Electrical Inspectorate 
SHORT TENDER NOTICE 

[4 /2008 -09/CEI] 


No. G1- 15110 / 2008 /CEI. 

18th October 2008 . 
Sealed tenders are invited by the undersigned for 
the supply of the following instruments/ equipments to 
the office of the Chief Electrical Inspector, 
Thiruvananthapuram . 


2 


Sl. 


Name of Instruments with 

Specification 


NO . 


Quantity 
required 

No . 
(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


1 


4 


Test Panel 

Test panel suitable for 
(i) Input Test : 

Input test shall be provided with 
0 - 300V , AC Voltmeter, class 1.0 
0 - 5A , AC Ammeter, class 1.0 
0 - 1000W , AC Wattmeter, class 1.0 
and an auto transformer of 8A 
capacity and voltage variable from 

0 -270V 
( ii) Leakage Current Test : 

0 - 1mA, AC Ammeter, class 1 . 0 
moving coil type and arrangement 
to detect leakage current on both 

the poles . 
(iii ) Earthing Contact Resistance Test : 

0 -5V, Voltmeter AC , classes 1.0 . 
0 - 30A , AC Ammeter class 1 . 0 . 
0 - 270 volts variable auto trans 
former and arrangement to test 

Earthing contact resistance . 
(iv ) Insulation Resistance test : 

Moving coil type 100 MÙ , 500 
Volts DC operated resistance 
meter suitable for measuring 
insulation resistance at constant 

voltage of 500 V, DC 
( v ) Test for protection against electric 

shock : 
0 -60 Volts supply with Fix Finger 
Flexible Finger 
Test Probe 
And arrangement for test as per 

IS :302 
( vi) Abnormal Test : 

Transformer for various voltage of 
input to conduct abnormal test 
of storage water Heater 
Voltage :85 % , 100 % , 110 % , 115 % 
and 124 % of the rated input. 


(2 ) 
(vii) Shall also include an isolating 

Transformer of capacity not less 
than 1 kVA and arrangements to 
isolate the high voltage on 
completion of the high voltage 
test after 60 seconds. 0 - 300V 
Voltmeter shall be provided to 

indicate the applied voltage . 
Temperature Setting system (single point) 
Temperature setting system to as per 
IS : 366 with Digital Temperature indi 
cator and Audio - visual alarm system 
to indicate cut-off. 
Four point indicator for Distribution 
Four point Temperature distribution with 
provision to check Temperature at four 
places as per IS : 366 
Range : 0 -600°C . 
Accuracy : + 1 % of FSD . 
Test Corner for Measurement of 

Tempetature Rise 
Test corner of appropriate size 
24 " x 24 " x 40 " for measurement of 
temperature rise . 
Made of 19 mm wooden board duly 
painted dull black inside and gray /white 

outside . 
Shall be fitted with energy meter with 

manual scanner. 
9 sensors x 4 sides = 36 sensor. 
1 selector x 4 Channel = 4 . 
1 Channel x 9 sensors = 9. 
Drop Test Apparatus 
Drop Test apparatus as per IS : 366 . 
Apparatus shall have arrangements to 
drop 15 kg. Iron plates duly fitted with 
socket form 40mm height @ 5 falls per 
minutes and switches off the iron when 
the iron is short circuited . The machine 
shall be operated by a heavy duty 
motor and gear box . Each part of 
apparatus shall be machine made and 
duly finished in chrome and power 
coated . A digital 5 digit counter shall 
also be provided in the machine to 
count the number of drop . 
Apparatus for cord guard flexing Test 
Cord Guard testing apparatus as per IS : 
302 - 1979 clauses 25 .10 . For guards 
which do not comply with the 
dimensional requirement of this clause , 
a sample of the guard , together with the 
cable or cord delivered with the 


5 


6 


Gaz . No. 45 / 2008 /DTP. (Stores ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


8 


1 


appliance, is to be subjected to 5000 
cycles of flexing. The guard is mounted 
in the appliance with 60cm to 100cm 
length of cord . With the appliance held 
stationary , the guard is flexed by 
moving the cord back and forth in a 
plane through an angle of 
approximately 180 degree . At the end 
of the test , the guardant cord shall show 
no unusual signs of abrasion or wear. 
The system shall be as per the above 
clause with digital counter of 5 digits 
and geared motor to stimulate the cord 

and count the flexing . 
Water bath 
Water bath for verification of deviation 
of dial calibration and cyclic variation . 
Shall be double walled insulated with 
digital temperature indictor and 
controller . Water bath shall be capable 
of determining the temperature cut in 
the thermostat. 
Temperature range shall be from ambient 

to 90° C . 
Endurance Test apparatus for thermostat 
Apparatus suitable for conducting the 
endurance test of thermostat fitted in 
electirc iron . Machine shall be designed 
to meet the specific demands of IS : 
302 and shall record switching ON 
and switching ‘OFF of the thermostat 
fitted in electric Iron on a 5 digit , digit 
counter and shall also record the total 
number of hours of operations on a 5 
digit , digital hour meter. The 
instruments shall be supplied with : 
(i) A 0 - 300 V Voltmeter of class I 

accuracy . 
(ii) A Quartz timer. 
(iii) A Wattmeter of 1500 Watts range 

and class 2 accuracy. 
(iv ) A Counter for counting the 

successful cycle of appliance . 
Digital Milli OHM Meter 
Digital Milli - ohm meter suitable for 
measuring resistance in Milli Ohm 

range. 
Range 2 .0 Ohm to 2 .0 k Ohm . 
Accuracy shall be better than or equal to 

+ 1 % of FSD . 
Inclined plane 
Inclined plane as per IS : 366 


( 2 ) 
11 Cord Grip & Cord Pull Test Apparatus 

Cord Grip and cord pull testy apparatus 
as per IS : 302 . All the parts shall be 
machine made and duly powder coated 
and finished chrome plated . The 
apparatus shall be suitable for 
conducting test on the cable of 
applinces for its strength as per IS :302 

with necessary weights. 
12 Apparatus for High Voltage Breakdown 

Test 
(i) High Voltage breakdown Test 

Apparatus to measure the 
dielectric strength of appliance 
under test with provision to 
generate a test voltage of upto to 
3 kV., AC at 50Hz. Break down 
shall be indicated by an Audio 
visual indication . Adequate safety 
devices and safety probes made of 
polymade shall be provided and 

current shall also be provided . 
( ii ) Input : 220 /230V , 50Hz, AC. 
(ii) Output : 0 to 3000V, 50Hz, AC . 

(iii ) Capacity : 5mA, 10mA , 20mA . 
13 Apparatus for Endurance Test of 

Apparatus 
Apparatus suitable for conducting 
Endurance Test of Applinces . The 
machine shall be designed to meet the 
specific demand of IS : 302 . Machine 
shall operate automatically switching 
‘ ON ’ and switching “OFF ” the 
appliances after loading it to its full 
rated capacity of thermostat. Shall also 
include . 
(i) 0 - 300 V Voltmeter of class 1 

accuracy . 
(ii) 0 - 15A ammeter of class 1 

accuracy. 
( iii ) 15A set up transformer of 84 % , 

100 % , 110 % , 115 % & 124 % rated 

input. 
(iv ) 999 Min ‘ON ’ 999 Min “OFF ” 

Quartz timer . 99999 . 
(v) Digital hour meter 999999 . 
( vi) Digital counter for counting the 

successful cycle of appliance. 
( vii ) ( - 199°C Digital temprature 

indicator for measurement of 

temperature rise. 
(viii ) And all the safety devices to 

control & conduct the test safely. 


9 


10 


( 1 ) 


(3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


14 


(2 ) 
Glow wire Test Apparatus 
The equipment shall be designed as per 
requirement of IS : 11000 (part 2 /Sec . 1) 
1984 and IEC pub 694 - 2 - 1 ( 1980 ) . 
Fire hazard testing-Part- 2 test method 
section 1 , Glow wire test and Guidance . 

Shall have Nickel/Chromium 
( 80 : 20 ) Glow Wire, 4 mm in diameter , 
as per standard and a fire wire 
thermocouple , 0 . 5 mm dia Cr/ Al for 
measuring the temperature of the Glow 
Wire . The equipment shall simulate 
thermal stresses that are produced by 
sources of heat or ignition for short 
periods. When installation is subjected 
to abnormal condition and can become 
a fire hazard . Testing device shall have 
a loop of resistance wire , electrically 
heated to the temperature 960°C 
specified for the relevant equipment and 
maintained under specified pressure and 
time. A PID controller shall be used 
for control and indication . Adjustable 
current source shall also be provided 
with a CT operated ammeter, which 
shall be capable of delivering 120 -150A 
for heating the Glow Wire . Moving 
specimen holder trolley shall be 
preloaded with a force of 0 .8 to 1 .2 N 
against Glow Wire . Measuring weights 
shall provide variable mechanical 
stopper limits movement of the tip of 
the Glow Wire into the specimen to 
7 mm with scale to measure penetration 
depth . Digital timer of upto 99 . 9 
seconds shall be provided for Glow 
Wire application time. Adjustable clamp 
for holding the specimen under test and 
Scale for measuring flame height shall 

also be provided . 
Humidity Chamber 
Electrically operated Humidity Chamber 

of approximate size 24" x24 "x40 " . 
With temperature range variable from 

15°C -45°C with an accuracy of + 1° C . 
Chamber shall be made of stainless steel 
and outer walls shall be made of mild 
steel duly finished stove enameled and 
double walled duly insulated with glass 
wool pads . 
Humidity shall be generated by steam 

injection and controlled by digital 
temperature indicator cum controllers. 
Controlls shall be provided for dry bulb 
and wet bulb separately for most 


authentic result of humidity. Proper air 
circulation shall be provided inside the 
chamber for maintaining uniform 
humidity and temperatures. A double 
walled toughened vacuumed glass shall 
be provided in front of the door for 

observation . 
Sealed compressor system shall be used 

for lowering down the temperature to 
15°C . 
A microprocessor based Dry /Wet 
Relative Humidity Controller shall be 
provided as a part of the control 
console for controlling humidity and 
temperature . Display for temperature 
and relative humidity shall also be 
provided . 
Shall operate on 220 /230V AC , 50 Hz 

power supply Humidity Range . 
Ambient to 96 % (RH ) with an accuracy 

of + 1 % . 
16 Ignition Test Apparatus 

Ignition test apparatus used for testing 
resistance to fire of bakelite and other 
parts . This instrument shall be supplied 
without Gas Range : 0 - 300° C as per 
IS : 302 - 1979 with digital temperature 

indicator and controller . 
17 Cold Chamber 

Shall not be less than 15 " X15 " X20 " size 
Temperature range shall be : Ambient 
to - 30° C . 
Temperature Accuracy shall be : + 1°C 

or better 
Controller System : ON ’ ‘OFF 

controller . 
18 Tracking Test Apparatus 

Tracking test apparatus shall have two 

sections: 
(i) Brass / Stainless steel electrodes 

having arrangement for adjustment 
for exerting one Newton force on 

the specimen under test . 
( ii ) The electrical section shall have a 

voltmeter and an ammeter to 
monitor the applied voltage from 
100 V to 600 V . Equipment shall 
have a tripping circuit capable of 
setting the tripping current to 1A 
and the circuit shall include a 
built- in resistance to ensure that 
the voltage drop is not more than 
10 % when the short circuit current 
is 1A 


15 


8 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Intending tenderers may on application to the Chief 
Electrical Inspector, Thiruvananthapuram in between 
10 . 15 hrs. and 15 . 00 hrs . on any working day and can 
obtain the requisite forms on which tenders should be 
submitted . Application for tender forms should be 
accompanied by the cost of the tender forms also which 
under no circumstances will be refunded . The cost will be 
accepted by Cash or Money Order only . V . P .P ./ I. P . O / 
D . D ./ Postal Stamps are not accepted . The tender forms 
are not transferable . The Tender will be opened at the 
specified time in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at the 
time. Late tender will not be accepted . The department is 
not responsible for postal delays. The undersigned has the 
power to accept/reject the tender without assigning any 
reasons. 

For more details visit our website 
www. ceikerala. gov.in 


Necessary protective circuits shall be 
provided for safe operation of the 
equipment. The water dripping 
arrangement shall be controlled by a 
digital programmer and solenoid to 
regulate the size and number of drops 
per hours . 
The whole system shall be designed as 
per IEC : 112 - 1979 and as per 

IS : 302 - 1979 . 
19 Ball Pressure Test Apparatus - 

Ball Pressure Test Apparatus as 

| per IS : 302 
20 Oven 

1 kW , electric oven with digital ‘ON & 
‘OFF control system Approximate size 
shall be 300 mm X 300 mm X 300 mm 
Temperature range shall be from 
ambient to 110° C . 
Accuracy of temperature shall be 
- within + 10 C . 
Apparatus for Temperature Rise Test 
Apparatus to measure the temperature 
rise directly . Shall be provided with a 
constant voltage transformer to feed a 
constant current source that can source 
upto 20 A . 
A built in load with heat dissipation 
system and two channel temperature 
shall also be incorporated into the 
apparatus to give the temperature rise 

directly. 
22 Impact Test Apparatus 

Impact test apparatus as per figure 12 of 
IS : 302- 1 :1979. 


- തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
കാര്യാലയത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന 
തിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
വിശദവിവരങ്ങളും 


എണ്ണം 


(1 ) 


- ( 2 ) 


( 3 ) 


1 ടെസ്റ്റ് പാനൽ 
താഴെപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ 

ടെസ്റ്റ് പാനൽ 
(i) ഇൻപുട്ട് ടെസ്റ്റ് 

ഇൻപുട്ട് ടെസ്റ്റ് പാനൽ താഴെ 
പ റ യു ന്ന വ ഉൾ ക്കൊള്ളുന്ന 
തായിരിക്കണം. 
- 0 - 300 വോൾട്ട് എ . സി. വോൾട്ട് 
മീറ്റർ, ക്ലാസ്സ്-1 
0 - 5 ആംപിയർ എ . സി . അമ്മീറ്റർ, 
ക്ലാസ്സ്-1. 
0- 1000 വാട്ട് എ . സി. വാട്ട് മീറ്റർ, 
ക്ലാസ്സ്- 1 
8 ആം പിയർ കപ്പാസിറ്റിയും 0 
മുതൽ 270 വോൾട്ട് വരെ 
- വോൾട്ടേജ് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കു 
ന്ന തു മായ ഒരു ഓട്ടോ ടാൻസ് 

ഫോർമർ . 
ലീക്കേജ് കറന്റ് ടെസ്റ്റ് 
0 - 1 മില്ലി ആം പി യർ എ . സി . 
അമ്മീറ്റർ ക്ലാസ്സ്-1 മൂവിംഗ് കോയിൽ 
ഇനം. രണ്ടു പോളു ക ളി ലു മു ള്ള 
ലീക്കേജ് കറന്റിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതി 
നുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാ യി രി 

ക്കണം. 
( iii) - എ ർ ത്തിംഗ് 

കോൺടാക്റ്റ് 
-- റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് 
0 - 5 വോൾട്ട്, വോൾട്ട് മീറ്റർ എ . സി . 

ക്ലാസ്സ്-1 
0 - 30 ആംപിയർ, എ . സി . അമ്മീറ്റർ , 
- ക്ലാസ്സ്-1 


Total Estimate Cost _- Rs. 9 , 44 ,500 
EMD - 1 % of total quoted value . 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 700 + 12 .5 % VAT. 

Duplicate -- Rs. 400 + 12 .5 % VAT. 
Last date and time of sale of tender form - 29 - 11 - 2008 
upto 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tender form 
29- 11- 2008 , upto 3 p . m . 

- Opening date and time of tender form - 29 - 11 -2008 
at 3 . 30 p . m . 

Period of firmness will be 1 month from the date of 
supply order. 

Tenders should be superscribed as “ Tender 
No . 4 /2008 -09 /CEI” for the supply of " Electrical 
Instruments/Equipments ” addressed to the Chief Electrical 
Inspector, Housing Board Buildings , Santhi Nagar , 
Thiruvananthapuram - 1 . 


( ii) 


(2 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


0 മുതൽ 270 വോൾട്ട് വരെ 
വ്യതിയാനം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന 
ഓട്ടോ ടാൻ സ് ഫോർ മർ . കൂടാതെ, 
എർത്തിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 
പരിശോധിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം. 
(iv) ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് 

മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇനം 100 മെഗാ 
ഓം , 500 വോൾട്ട് ഡി. സി . യിൽ 
പ വർത്തിക്കുന്ന 500 വോൾട്ട് 
ഡി . സി . സ്ഥിര വോൾ ട്ടേ ജിൽ 
ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കു 
വാൻ അനുയോജ്യമായ റെസിസ്റ്റൻസ് 

മീറ്റർ. 
( v) വൈദ്യു താ ഘാ ത ത്തിൽ നിന്നുള്ള 

സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് 
0 മുതൽ 60 വോൾട്ട് സപ്ലെയിൽ 
ഫിക്സ് ഫിംഗർ 
ഫ്ളക്സിബിൾ ഫിംഗർ 
ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് 
ഐ .എസ്. 302 പ്രകാരമുള്ള പരിശോ 

- ധനയ്ക്കുള്ള സംവിധാനം 
( vi) അബ്നോർമൽ ടെസ്റ്റ് 

സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ 
അബ്നോർമൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനു 
വേണ്ടി പല ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജി 
നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ 
വോൾട്ടേജ് : റേറ്റഡ് ഇൻപുട്ടിന്റെ 85 %, 
100 %, 110 %, 115 %, 124 % . 
( vii ) ഒരു കെ . വി . എ .യിൽ കുറയാത്ത 
കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റിംഗ് 
ടാൻ സ് ഫോർമറും ഹൈവോൾട്ടേജ് 
ടെസ്റ്റിന്റെ പൂർത്തീക ര ണ ത്തിനു ശേഷം 
60 സെക്കന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവോൾട്ടേജ് 
വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെഡ് വോൾട്ടേജ് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പൂജ്യം മുതൽ 
മുന്നൂറ് വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ട് 

മീറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
2 ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ( സിംഗിൾ 1 

പോയിന്റ്) 
ഐ . എസ്. 366 പ്രകാരമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ 
സെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഡിജിറ്റൽ ടെമ്പറേച്ചർ 
ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂട്ട് ഓഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
ഓഡിയോ വിഷ്വൽ അലാം സിസ്റ്റവും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
- ഫോർ പോയിന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ 

ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 
ഐ . എസ്. 366 പ്രകാരം നാലു സ്ഥലങ്ങ 
ളിൽ ഊഷ്മാവ് പരി ശോ ധി ക്കു വാൻ 
സൗകര്യമുള്ള ഫോർ പോയിന്റ് ടെമ്പറേ 
ച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 


റേഞ്ച് : 0 മുതൽ 600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 
വരെ. 
അക്യൂറസി : എഫ്.എസ്. ഡി.യുടെ + 1 % 
4 ടെസ്റ്റ് കോർണർ ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് 1 

ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് 
ഊഷ്മാവ് വർദ്ധനവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള 
24 " X 24 " x40 " ഏകദേശ വലുപ്പത്തിലുള്ള 
ടെസ്റ്റ് കോർണർ. അകത്ത് കറുപ്പു നിറ 
ത്തിലും പുറത്ത് ചാര/ വെള്ള നിറത്തിലും 
പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 19 മില്ലീമീറ്റർ 
തടി ബോർഡ് കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. 
മാനുവൽ സ്കാനർ ഉള്ള എനർജി മീറ്ററും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
9 സൻ സ റ ക ൾ x 4 വ ശ ങ്ങ ൾ = 
- 36 സെൻസർ 
1 സെലക്ടർ x 4 ചാനൽ = 4 

1 ചാനൽ x 9 സെൻസർ = 9 
5 ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

ഐ . എസ്. 366 പ്രകാരമുള്ള ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റ് 
അപ്പാരറ്റസ്. 15 കിലോഗ്രാം അയൺ പ്ലേറ്റു 
കളെ താഴ്സത്തു ന്ന തിനുള്ള സംവിധാനം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോക്കറ്റ് ഫോമിലു 
ള്ളതും 40 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മിനിട്ടിൽ 
5 ഇറക്ക ങ്ങൾ പറ്റുന്ന തു മാ യി രിക്ക ണം . 
അയൺ ഷോർട്ട് സർകട്ട് ആയാൽ 
അ യ ണിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യു വാൻ 
സാധിക്കണം. 
മെഷീൻ ഹെവിഡ്യൂട്ടി മോട്ടോറും ഗിയർ 
ബോക്സസും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
തായിരിക്കണം. ഉപകരണത്തിന്റെ ഓരോ 
ഭാഗവും യന്ത്ര നിർമ്മിതവും കാമിയ 
ത്തിൽ തീർത്തതും പൗഡർ ആവാര ണം 
ഉള്ള തു മാ യി രിക്ക ണം . ഇറ ക്ക ങ്ങ ളുടെ 
നമ്പർ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു 
ഡിജിറ്റൽ അഞ്ചക്ക കൗണ്ടറും മെഷീനിലു 

ണ്ടായിരിക്കണം. 
6 കോർഡ് ഗാർഡ് ഫ്ളക്സിംഗ് ടെസ്റ്റിനുള്ള 1 
- ഉപകരണം 
ഐ . എസ്. 302 -1979 ക്ലോസ് 25. 10 പ്രകാര 
മുള്ള കോൾ ഡ് ഗാർഡ് ഫ് ളക് സിംഗ് 
ടെസ്റ്റ് അപ്പാ ര റ സ്. ഈ ക്ലാസിന്റെ 
പരിമാണം പാലിക്കാത്ത ഗാർഡുകൾക്ക് 
ഗാർഡിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ, കേബിൾ 
കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഫ്ളക്സസിംഗിന്റെ 5000 
സൈക്കിളുകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
കോർഡിന്റെ 60 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 100 
സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീള ത്തിൽ ഗാർഡ് 
ഉ പ ക ര ണ ത്തിൽ വയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ഉപകരണം സ്ഥായിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 
പതല ത്തിൽ മുൻ പോട്ടും പുറകോട്ടും 
ഏക ദേശം 180 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ 
കോർഡ് ചലിപ്പിച്ച് ഗാർഡ് വളയ്ക്കുവാൻ 
സാധി ക്ക ണം . ടെസ്റ്റിന്റെ അ വ സാനം 
കോർഡിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കരുത്. 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 


( 2) 


(3 ) 


( 1 ) 


സിസ്റ്റം മേൽസൂചിപ്പിച്ച് ക്ലോസ് പ്രകാരം 
അ ഞ്ച ക്ക ഡിജിറ്റൽ കൗണ്ടറു ള്ള തും 
കോർഡിനെ ഉ ത്ത ജി പ്പി ക്കു ന്ന തിനും 
ഫ്ളക്സിംഗ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായി 
ഗിയർ മോട്ടോർ സംവിധാനമുള്ളതുമായിരി 
ക്കണം. 
വാട്ടർബാത്ത് 
ഡയൽ കാലി ബ ഷ നിലും സെക്സിക് 
വേരിയേഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം 
പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള വാട്ടർ ബാത്ത് 
ഇരു ഭിത്തികളും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തതും 
ഡിജിറ്റൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും 
കൺട്രോളറും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. 
തെർമോസ്റ്റാററിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ " കട്ട്- ഇൻ 
തീരു മാ നി ക്കു വാൻ വാട്ടർ ബാത്തിന് 
കഴിയണം. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റേഞ്ച് ആംബി 
യന്റ് മുതൽ 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ 
ആയിരിക്കണം. 
എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ 1 

തെർമോസ്റ്റാറ്റ് 
ഇല ക് ടിക് അ യ ണിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 

തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് 
നടത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ ഉപകരണം. 

ഐ . എ സ്. 302 പ്രകാര മാ യി രിക്ക ണം . 
ഉപ ക രണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേ ണ്ട ത് . 
ഇലക്ട്രിക് അയണിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
തെർമോസ്റ്റാററിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ, സ്വിച്ച് 
ഓഫ് എന്നിവ അ ഞ്ചക്ക ഡിജിറ്റൽ 
ക ൗണ്ട്റിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്ത ണ്ട താ ണ് . 
കൂ ടാതെ പ്രവർത്തിച്ച മണി ക്കൂ റിന്റെ 
ആകെ എണ്ണം ഒരു അഞ്ചക്ക ഡിജിറ്റൽ 
അവർമീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ഉപകരണത്തിന്റെയൊപ്പം താഴെപ്പറയു ന്ന 
വയും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
(i) 0 - 300 വോൾട്ട് വോൾട്ട്മീറ്റർ, ക്ലാസ്സ്-1 

അക്യൂറസി 
(ii) ഒരു ക്വാർട്ട്സ് ക്ലൈമർ. 
(iii) 1500 വാട്ട്സ് റേഞ്ചിലുള്ളതും ക്ലാസ്സ്-2 

അക്യൂറസിയുള്ളതുമായ ഒരു വാട്ട് 

മീറ്റർ. 
ഉപകരണത്തിന്റെ ഫലവത്തായ സൈക്കിൾ 

എണ്ണുന്നതിനുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ. 
9 ഡിജിറ്റൽ മില്ലി ഓം മീറ്റർ 
മില്ലി ഓം റേഞ്ചിൽ പ്രതിരോധം അളക്കു 
വാൻ അനുയോജ്യമായ ഡിജിറ്റൽ മില്ലി 
ഓം മീറ്റർ. 
2 ഓം മുതൽ 2 കിലോ ഓം റേഞ്ച്. 
എഫ്. എസ്. ഡി.യുടെ ഒരു ശതമാനമോ 

അതിലും മെച്ചമോ ആയ അക്യൂറസി. 
10 ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ 

ഐ . എസ്. 366 പ്രകാരമുള്ള ഇൻക്ലൈൻഡ് 
പ്ലെയിൻ. 


11 കോർഡ് ഗ്രിപ്പ് ആന്റ് കോർഡ്പുൾടെസ്റ്റ് 1 

അപ്പാരറ്റസ് 
ഐ . എസ്. 302 പ്രകാരമുള്ള കോർഡ് ഗ്രിപ്പ് 
- ആന്റ് കോർഡ് പുൾ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. 
എല്ലാ ഭാഗ ങ്ങളും യന്ത നിർ മ്മി തവും 
പൗഡർ ആവരണം ചെയ്ത്തിട്ടു ള്ളതും 

കാ മി യ ത്തിൽ തീർത്തതും ആ യി രി 
ക്കണം. ഒരു സാമഗ്രിയുടെ പ്രവർത്ത ന 
ശേഷി അറിയുന്നതിന് ഐ . എസ്. 302 
പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് 
കേബിളിൽ പരിശോധന നട ത്തു വാൻ 
അ നു യോ ജ്യ മായ ഉപ ക ര ണം ആയിരി 

ക്കണം. 
12 അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ഹൈവോൾട്ടേജ് ബേക്ക് 1 

ഡൗൺ ടെസ്റ്റ് 
-- ഒരു സാമഗ്രി/ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ ഡെ 
ഇലക്ട്രിക് ട്രെങ്ത് അളക്കുന്നതിനുള്ള 

ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബക്ക് ഡൗൺ 
ടെസ്റ്റ് അപ്പാ ര റ്റ സ്. 50 ഹെർട്സിൽ 3 
കിലോ വോൾട്ട് എ . സി . വരെയുള്ള 
ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉൽപ്പാ ദി പ്പി ക്കാ 
നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാ യി രിക്ക ണം . 

ബക്ക്ഡൗൺ ഒരു ഓഡിയോ- വിഷ്വൽ 
ഇൻഡിക്കേഷൻമുഖേന സൂചിപ്പിക്കണം. 
ഉപകരണം സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിപ്പി 
ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകര 
ണങ്ങളും പോളി അമെഡ് ഉപയോഗിച്ച് 
നിർമ്മിച്ച സുരക്ഷാ പാബു കളും 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും 
കറന്റും അറിയുന്നതിനുള്ള സൂചനയും 

(ഇൻഡിക്കേഷൻ) ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
( ii ) ഇൻപുട്ട് : 220 / 230 വോൾട്ട്, 

50 ഹെർട്സ് , എ . സി. 
ഔട്ട്പുട്ട് : 0 മുതൽ 3000 വോൾട്ട് വരെ, 
50 ഹെർട്സ് . 

എ . സി . കപ്പാ സിറ്റി : 5 മില്ലി 
ആം പി യർ, 10 മില്ലി ആം പി യർ, 

20 മില്ലി ആംപിയർ. 
13 ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ എൻ ഡു റൻസ് ടെ സ്റ്റി 1 

നുള്ള അപ്പാരറ്റസ് 
ഉപകരണങ്ങളുടെ എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് 
നടത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ അപ്പാരറ്റസ് 
ഐ . എസ്. 302 പ്രകാ ര മാ യി രിക്ക ണം 
മെഷീൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേ ണ്ട ത് . 
തെർമോ സ്റ്റാററിന്റെ റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി 
വരെ ലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഉപകര 
ണത്തെ സ്വയം സ്വിച്ച് ഓൺ, സ്വിച്ച് ഓഫ് 
ചെയ്യുവാൻ മെഷീന് കഴിയണം. കൂടാതെ 
താഴെ പറയുന്നവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ക്ലാസ്സ്- 1 അക്യൂറസിയുള്ള 0- 300 വോൾട്ട്, 
വോൾട്ട് മീറ്റർ 
ക്ലാസ്സ്- 1 അകറസിയുള്ള0 - 15 ആംപിയർ 

അമ്മീറ്റർ . 
( iii) 15 ആംപിയർ സ്റ്റെപ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ 
- ( റേറ്റഡ് ഇൻപുട്ടിന്റെ 85 %, 100 %, 110 %, 115 %, 
124 %) 


( 3 ) 


(1) 


( 2 ) 


15 


(1 ) 

( 2 ) 
( iv ) 999 മിനിമം " 

ഓൺ 999 മിനിമം 
“ഓഫ് ക്വാർട്ട്സ് ക്ലൈമർ - 99999 
- (v ) ഡിജിറ്റൽ അവർ മീറ്റർ 999999 
( vi) ഉപകരണം/ സാമഗിയുടെ ഫലപ്രദമായ 

സൈക്കിൾ എണ്ണുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ 
കൗണ്ടർ 
( vii ) ഊഷ്മാവ് വർദ്ധന അളക്കുന്നതിനുള്ള 

0 -199 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിജിറ്റൽ 

ടെംപറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 
ടെസ്റ്റ് സുരക്ഷിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 
തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ 

സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും. 
14 ഗ്ലോ വയർ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

- ഐ . എസ്. 11000 ( പാർട്ട് 2/ സെക്ഷ ൻ 1) 
1984 - എ . ഇ . സി . പബ്ലി ക്കേ ഷൻ 
694 - 2- 1 (1980 ) പ്രകാരവുമായിരിക്കണം 
ഉപ ക ര ണം രൂപ ക ല് പന ചെയ്യേ ണ്ട ത്. 
ഫയർ ഹസാർഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് - പാർട്ട് - 2 
ടെസ്റ്റ് മെതേഡ് സെക്ഷൻ, ഗോവ യർ 
ടെസ്റ്റ് ആന്റ് ഗൈഡൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
പകാരം 4 മില്ലി മീറ്റർ വ്യാസ മു ള്ള 
നിക്കൽ/ ക്രോമിയം ( 80 : 20 ) ഊഷ്മാവ് 
അളക്കുന്നതിനായി 0.5 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസ 
മുള്ള ക്രോമിയം / അലൂമിനിയം തെർമോ 
കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ചൂടു 

കൊ ണ്ടാ ജ്വലനം കൊ ണ്ടാ ഹസ്വ 
സമ യ ത്തക്ക് ഉണ്ടാ കു ന്ന താപ 
സമ്മർദ്ദത്തെ ഉപകരണം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട 
താ ണ് . ( ദ തിരോധ ന കവചം 
അസ്വഭാവിക അവസ്ഥകൾക്ക് വിധേ യ 
മാകു കയും തൽഫല മായി തീപിടിത്തം 
ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യു മ്പോൾ) നിശ്ചിത 
മർദ്ദവും സമയവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് 960 
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കറന്റ് 
ഉപയോഗിച്ച്ചൂടാക്കിയ പ്രതിരോധക മ്പി 
യുടെ ഒരു വളയം പരിശോധനാ ഉപകര 
ണ ത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയന്ത്രണ 
ത്തിനും സൂചനയ്ക്കുമായി ഒരു പി . ഐ . ഡി. 
കൺ ട്രോളർ ഉപയോഗിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

ഗോവ യർ ചൂടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 120 
മുതൽ 150 ആം പി യർ കറന്റ് വരെ 
നൽകാൻ കഴിയുന്ന സി. റ്റി. മുഖാന്തിരം 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമീർ ഉൾ പ്പെടുന്ന 
അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കറന്റ് സോഴ്സ് ഉപകരണ 

ത്തി ന്റെ യൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യേ ണ്ട 
താണ്. മൂവിംഗ് സ്കൂസിമെൻ ഹോൾഡർ 

ട്രോളി ഗോവയറിനെതിരെ 0.8 മുതൽ 1.2 
ന്യൂട്ടൻ ബലത്തിൽ പീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട 
താണ്. അളവ് ഭാരങ്ങൾക്ക്, മാറ്റുവാൻ 
സാധിക്കുന്ന യാനസാധിക്കുന്ന യാന്തിക 

സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാ വു കയും അത് ഗ്ലോവ 
യർടിപ്പ് പെമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 
ചലിക്കുന്നത് 7 മില്ലി മീറ്റർ ആയി നില 
നിർത്തുകയും വേണം. തുളച്ചുകയറുന്ന 
ആഴം അളക്കു ന്ന തിനുള്ള കെയിലും 


ഉണ്ടാ ക ണം . ഗോവയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ 
സമയത്തിനായി 99.9 സെക്കന്റ് വരെയുള്ള 
ഡിജിറ്റൽ റ്റെമറും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . 
പരി ശോ ധ ന യ് ക്കു വിധേ യ മാ കു ന്ന 
സ്പെസിമെനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യു ന്ന തി 
നായി അഡ്ജസ്റ്റബിൽ ക്ലാപ് ഉണ്ടാവണം. 
കൂടാതെ ജ്വാലയുടെ ഉയരം അളക്കുന്നതി 
നായി കെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേംബർ 
1. + 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അക റ സി 
യോടെ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 45 
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഊഷ്മാവ് 
റേഞ്ചുള്ള 24 " x 24 " x 40 " ഏക ദേശ 
വലിപ്പമുള്ള വൈദ്യുതികൊണ്ട് പ്രവർത്തി 
ക്കു ന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേംബർ. ചേംബർ 
സ് റെറയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപ യോ ഗിച്ച് 
നിർമ്മിച്ചതും പുറം ഭിത്തികൾ മെൽഡ് 
സ്റ്റീൽ നിർ മ്മി ത വും സ്റ്റൗവ് എ നാ 
മെൽഡും ആയിരിക്കണം. ഇരുഭിത്തികളും 
ഗ്ലാസ്സ് വൂൾ പാഡ് സ് ഉ പ യോ ഗിച്ച് 
ഇൻ സു ലേറ്റ് ചെയ്ത താ വ ണം . സ്റ്റീം 
ഇൻജെ ക് ഷൻ വഴി യായി ഹമിഡിറ്റി 
ഉൽ പാ ദി പ്പി ക്കാ വു ന്ന തും ഡിജിറ്റൽ 

ടെ മ്പ റേച്ചർ ഇൻ ഡി ക്കേറ്റർ കം 
കൺട്രോളർ വഴിയായി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന 
തു മാ ണ്. ഹൃമിഡിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും 
നല്ല ഫലം ലഭി ക്കു ന്ന തി നു വേണ്ടി 

ഡ് ബൾബിനും വെറ്റ് ബൾബിനും 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയ ന്ത ണ ങ്ങൾ 
(കൺട്രോൾസ്) ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഒരേ 
ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുംഊഷ്മാവും നിലനിർത്തു 
ന്ന തിന് ചേംബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യ 
ത്തിന് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
നിരീക്ഷണത്തിനായി വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ 
ഇരു ഭിത്തികളുള്ള ഫൺഡ് വാക്വം സ് 
ഗ്ലാസ്സ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഊഷാമാവ് 15 
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നതി 
നായി സീൽഡ് കംപസർ സിസ്റ്റം ഉപയോ 
ഗി ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . ഹ മി ഡിറ്റിയും 
ഊഷ്ടാവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു 

മെട്രോപാസസർ അധിഷ്ഠിത ഡ 
വെറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളർ 
നിയന്ത്രണ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗ മായി 
നൽകേണ്ടതാണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും റിലേ 
റ്റീവ്ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെയും ഡിപ്ലേകൂടി 
നൽകേണ്ടതാണ്. 
220 / 230 വോൾട്ട് എ . സി . 50 ഹെർട്സ് 
- പവർ സപ്ലെയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. 
ഹമിഡിറ്റി റേഞ്ച്: 

+ 1 ശ ത മാനം അ ക റ സി യോടെ 
ആം ബി യിന്റ് മുതൽ 96 ശത മാനം 

( ആർ. എച്ച്.) 
16 ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

ബേക്ക് ലെറ്റിന്റെ മറ്റു ഭാ ഗ ങ്ങ ളു ടെയും 
തീയിൽനിന്നുള്ള പ്രതിരോധശക്തി പരീക്ഷി 
ക്കു ന്ന തിനുള്ള ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് 
അപ്പാരറ്റസ്. ഗ്യാസ് കൂടാതെയാണ് ഈ 
ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. 


- 12 


( 2 ) 


( 3) 


(1) 


( 2 ) 


1 


മുതൽ 110 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ 
ആയിരിക്കണം. ഊഷ്മാവ് അകറസി 
+ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ സി നു ള്ളി ലാ യി 

രിക്കണം. 
21 ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ടെസ്റ്റിനുള്ളഅപ്പാരറ്റസ്- 
ഊഷ്മാവ് വർദ്ധന നേരിട്ട് അളക്കുന്ന തി 
നുള്ള അപ്പാരറ്റസ്. 20 ആംപിയർവരെ 

സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു 
കോൺസ്റ്റാന്റ് കറന്റ് സോഴ്സിനെ ഫീഡ് 
ചെയ്യു ന്ന തിന് ഒരു കോൺസ്റ്റാന്റ് 
വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ് ഫോർമറും നൽകേ 
ണ്ട താ ണ് . ഊഷ്മാവ് വർദ്ധന നേരിട്ട് 
നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ഹീറ്റ് ഡിസ്സിയേഷൻ 
സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ബിൽറ്റ്- ഇൻ- ലോഡും 
രണ്ടു ടെമ്പ റേച്ചർ ചാന ലു കളും 

അപ്പാരറ്റിസിൽ ഉണ്ടാകണം. 
22 ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

ഐ . എ സ് . 302 - 1 :1979 - ലെ ചിത്രം 12 
പ്രകാരമുള്ള ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. 


റേഞ്ച് : ഐ .എസ്. 302 -1979. 
0 - 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ സ്, ഡിജിറ്റൽ 

- ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളറും ഉൾപ്പെടെ. 
17 കോൾഡ് ചേംബർ 

15 "X15 " X 20 " വലുപ്പ ത്തിൽ കുറ യ രുത്. 
ഊഷ്മാവ് റേഞ്ച് ആംപിയന്റ് മുതൽ 30 
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആകാം. 
ഊഷ്മാവ് അക്യൂറസി - 1 സെൽഷ്യസോ 
അ തിലും മെച്ചമോ ആ യി രി ക്ക ണം . 
കൺ ടോ ൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ഓഫ് 

കൺട്രോളർ. 
18 ട്രാക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 
ടാക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പാ ര റ്റ സിനു രണ്ടു 

സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
(1) പരിശോധനയയ്ക്കു വിധേയമാകുന്ന 
- പെസിമനിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൻ ബലം 
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രമീകരണമുള്ള 
ബാസ്/ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 

ഇലക്ട്രോഡുകൾ. 
(ii) ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ 100 വോൾട്ട് 

മുതൽ 600 വോൾട്ട് വരെയുള്ള 
വോൾട്ടേജ് സൂചന ത രു ന്ന ഒരു 
വോൾട്ട് മീറ്ററും ഒരു അമ്മീറ്ററും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ടിപ്പിംഗ് കറന്റിനെ ഒരു ആം പി യ റായി 

സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിങ്ങ് 
സർക്യൂട്ട് ഉപ ക ര ണ ത്തിന് ഉണ്ടാ യി രി 
ക്കണം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ് ഒരു 
ആംപിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജി 
ലു ണ്ടാകുന്ന കുറവ് 10 ശത മാ ന ത്തിൽ 
കൂടുതൽ ആകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു 
ന്ന തിനുള്ള ഒരു ബിൽറ്റ്- ഇൻ - 
റെ സിസ്റ്റൻസും സർകട്ടിന് ഉണ്ടാ യി 
രിക്കണം. ഉപകരണത്തിന്റെ സുരക്ഷിത 
മായ പ്രവർത്ത ന ത്തിന് ആവ ശ്യ മായ 
സംരക്ഷണ സർകട്ടുകൾ ഉണ്ടാകണം. 
വെള്ളം തുള്ളിയായി വീഴു ന്ന ത് 
നിയന്ത്രിക്കു ന്ന തിനുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ 

പ്രാഗ്രാമറും തുള്ളികളുടെ ഒരു മണിക്കൂ 
റിലെ എണ്ണവും വലുപ്പവും കമീ 
ക രിക്കു ന്ന തിനുള്ള സോളി നോയിഡും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ഐ . സി. 112 - 1979 - 0 , ഐ .എസ് . 302 -1979 - o 
പ്രകാരമായിരിക്കണം സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന 

ചെയ്യേണ്ടത്. 
19 ബോൾ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

എ . എസ്. 302 പ്രകാ ര മു ള്ള ബോൾ 

പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ്. 
20 ഓവൻ 

ഡിജിറ്റൽ ഓൺ, ഓഫ്കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം 
ഉള്ള ഒരു കിലോ വാട്ട് ഇല ക് ടിക്ക് 
ഓവൻ ഏകദേശ വലുപ്പം 300 മില്ലീമീറ്റർ X 
300 മില്ലീമീറ്റർ X 300 മില്ലീമീറ്റർ ആയി 
രിക്കണം. ഊഷ്മാവ് റേഞ്ച് ആംബിയന്റ് 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 9, 44,500. 
നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - രൂപ 700 + (12.5 % ) മൂ . വ . നി. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 400+ (12.5 % ) മൂ . വ . നി . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29- 11 -2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ. 

- പൂരിപ്പിച്ചതും സീൽ ചെയ്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും സമയവും 
29 -11- 2008 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 -11 - 2008 വൈകിട്ട് 3. 30 മണിക്ക്. 


ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത്തിട്ടുള്ള കവറിന് പുറത്ത് 
“ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർഡർ പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് അയൺ, 
ഹീറ്റർ എന്നിവ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുത 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നമ്പർ 4 /2008 - 09 / 
സി. ഇ . ഐ . ” എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചീഫ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, 
ശാന്തിനഗർ, തിരുവനന്തപുരം- 695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ നൽകു വാൻ താത് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങി അവയിൽ 
തന്നെ ദർഘാസുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ചീഫ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിലുള്ളഅപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോറത്തിന്റെ 
വില പണമായോ മണിഓർഡർ ആയോ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഈ തുക ഒരു കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന തല്ല. 
വി . പി . പി . / എ . പി . ഒ. / ഡി . ഡി . / പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്എന്നിവ 
സ്വീകാര്യമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
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നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷംലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്ക 
പ്പെടുന്നതല്ല . തപാൽ മുഖാന്തിരമുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ലിഖിത കാരണമില്ലാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


മേൽ പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ടെണ്ടർ നടക്കാതെ വന്നാൽ 
5 - 12 - 2008 - നും അന്നും നടക്കാതെവന്നാൽ 16 - 12 - 2008 - നും 
അന്നും നടക്കാതിരുന്നാൽ 24 - 12 - 2008 - നും മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സ്ഥലത്തും സമയത്തുംഇതേ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് 
ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ceikerala . gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 


Office of the 
Chief Electrical Inspector, 
Thiruvananthapuram - 1 . 


( Sd .) 
Chief Electrical Inspector. 


Forest Department 
ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി2 - 6057 / 2008. 


| 2008 ഒക്ടോബർ 24. 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - രൂപ 2,88,000 . 
നിരതദ്രവ്യം- രൂപ 7, 200. 
സപ്ലെചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പികൾ, ഇൻസുലേറ്ററുകൾ 
മുതലായവയുടെ സാമ്പിളുകളും മുദ്രവെച്ച കവറിൽ 
ദ ർ ഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 
സാമ്പിളുകൾ ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
സപ്ലേ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങ ളു ടെയും സ്ഥാപിക്കു ന്ന 
കമ്പിവേലിയുടേയും ഗ്യാരണ്ടി കാലയളവും ടെണ്ടറിൽ 
പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന 
പവ്യത്തി സ്ഥലത്തെ വന സംരക്ഷണ സമിതിയു മായി 
സഹകരിച്ച് നടത്തേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി ചെയ്തുവരുമ്പോൾ 
ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് സൗരോർജ്ജ കമ്പിവേലി 
കു റെക്കൂടി നീളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലത്ത 
വനസംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, 
അതിനുള്ള സാങ്കതിക സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി 
ഫോറസ്റ്റ് റെയിഞ്ചാഫീസറുടെമുൻകൂർ അനുമതിയോടെ ഇതേ 
ടെണ്ടർ നിരക്കിൽ അതിനുവേണ്ടിവരുന്ന അധിക തുക ടി 
വനസംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പ്രവൃത്തി 
കരാറുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫെൻസിംഗിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി 
കാലയളവിൽ ഇവയ് ക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണവും 
ഫെൻസിംഗ് ശരിയായി പരിപാലിക്കാൻ വന സംരക്ഷണ 
സമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകലും അവബോധം 
ഉണ്ടാക്കലും കരാറുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. യിലും വനം വകുപ്പിലും നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 


ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
- ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് വനം 
ഡിവി ഷ നിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി റെയിഞ്ചിലെ കക്കയം 
സെക്ഷനിൽ കക്കയം ഭാഗത്ത് 3 കി . മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 
സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുത കമ്പിവേലിക്കുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ 
സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനും കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 
വേണ്ടി മത്സര സ്വഭാവമുള്ളതും പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ചതുമായ 
ദർഘാസുകൾ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2008 നവംബർ മാസം 27 -ാം തീയതി 

കു ന്നേരം 2 . 30 മണിക്ക് മുമ്പായി കോഴിക്കോട് 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അന്നേദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാർ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ മുദ്രവച്ച ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്നമറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ദ ർ ഘാസിനൊപ്പം നിശ്ചിത നിര ത ദ വ്യം ഏതെങ്കിലും 
അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ അടച്ച് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം പ്ലഡ്ജ് 
ചെയ്ത ഡി. ഡി ., ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും 
ഒന്ന് സഹിതം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 
ഓരോദർഘാസിനുമൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് കൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ നിരതദ്രവ്യം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്തതോ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് 
പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കാത്തതോ അ പൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു ന്ന തായിരിക്കും. ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
ന ൽ കു ന്നതല്ല . ടെണ്ട ർ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് 
ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെണ്ടർ 
തീയതി ഒരു പൊതുഅവധി ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയോ 
മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ അന്നേ ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്താൻ 
കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും 
സമയത്തും വെച്ച് അതേ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ 
നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
Gaz. No. 45 /2008/DTP. (Stores) 


Health Services Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി .2/ 2705 / 2008. 

2008 ഒക്ടോബർ 10 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺ മെന്റ് സ്ത്രീകളുടെയും 
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ക്ഷണിക്കുന്നു 


എണ്ണം 


- ( 3 ) 


- കമ ഉപകരണം 
നമ്പർ 
- ( 1) 

( 2) 
- 1 പൾസ് ഓക്സീമീററർ 

- റഫ്രിജറേററർ 
3 ഷാഡോലസ് ലാംപ് 
-- 4 ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സെറ്റിങ് ട്രോളി 


14 


|ധ 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
12 - 11 - 2008. 


പ 


ധ 


ധ 


5 


0 


ധ 


ന 


= 


= 


= 


- (1) 

(2 ) 
5 ഫീററൽ മോണിററർ 

ട്രെക്ച്ചർ ടോളി 
സ്റ്റെറിലൈസർ ( ലാർജ്) 

സ്റ്റെറിലൈസർ ബിൻ (മീഡിയം ) 
9 സ്റ്റെറിലൈസർ ബിൻ ( സ്മാൾ) 
വെയിങ്മെഷീൻ 
ഐ . വി. സ്റ്റാന്റ് 

പോട്ട്ലൈററ് ( പോർട്ടബിൾ) 
ഇൻവർട്ടർ 
മെഡിസിൻ ട്രോളി 
| ഡ്രസ്സിങ് ട്രോളി 
റിവോൾവിങ് സ്റ്റുൾ 
ഓക്സിജൻ സ്റ്റാന്റ് 
ഓക്സിജൻ ഹുഡ്എൻ. ഐ . സി. യു . 
- ബെയിൻസ് സർക്യൂട്ട് 
- ബെഡ്സെഡ് ലോക്കർ 

ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ 
സ്ററീൽ അലമാര ( വലുത്) 

റാക്ക് ( സ്ററീൽ) 6 തട്ട് 
25 റാക്ക് ( സ്ററീൽ) 4 തട്ട് 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 11 - 2008 , 3 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26-11 - 2008, 5 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 11- 2008, 
11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവെച്ച കവറിന് 
മുകളിൽ ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ എഴുതി സൂപണ്ട്, ഗവ. 
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
നിശ്ചിത തുക ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാററം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


= 


N 


- 


N 


- 


20 


- ് 


21 


22 


N 


- 


24 


N 


- ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


N 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിൻറെ വില : 
ഒറിജിനൽ - രൂപ 400 + നികുതി. 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - രൂപ 200 + നികുതി. 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


TENDER NOTICE 


No . E - 167/ 08 . 


10th October 2008. 


Sealed tenders are invited for the supply of ICU / Theatre /Peadiatric Equipments specified in the schedule to 
Government Taluk H . Q . Hospital, Sulthan Bathery, Wayanad , Kerala . 

Estimate Cost -Rs. 9, 00, 000 . 
EMD - Rs. 9 ,000 . 
Cost of tender form - Rs. 700 + VAT. 
Date of sale of tender form - 10- 11- 2008 to 12 -11-2008. 
Last date and time of receipt of tender form — 15 -11-2008 , 11 a. m . 
Date and time of opening of tenders — 17 - 11 -2008 , 1 p . m . 
Date upto which rates are to be remainig firm for acceptance — 31- 1-2009. 
Tender should be submitted in the following format: 


Item No . 


Name 


Company 


Quantity 


Rate Rs. 


Tax Etc. Rs. 


Total Rs. 


15 


Specifications of the items should be submitted in separate format as below in duplicate . 


Item 


Name 


Detailed 
Specification 


Warranty / 
Guarantee 

AMC 


List of medical institutions in Malabar in which 
the item is installed with Phone No. and year of 
installation 


No. 


The acceptance of the Tender will be subject to the following conditions : 

The rate quoted should be for delivery of the articles at the place mentioneed below the schedule . The Tenders 
should be in sealed cover and addressed to the undersigned with superscription “ Tenders for...... 

..... .......No ............ 
Late tenders will be rejected . The maximum period required for delivery of the articles should be mentioned . The medical 
institutions in Malabar which item is installed should be mentioned in the tender. 


The tender form should be filled up properly and agreement in the form should be signed before submitting the 
tender . The successful tenderer should furnish 5 percent of the amount of contract as security deposit and execute an 
agreement at his own cost for the satisfactory fulfilment of the contract. Withdrawal from the tender after it is accepted or 
failure to supply within the specified time or according to specifications will entail cancellation of the order and purchase 
being made from elsewhere , any loss incurred thereby being payable by the defaulting party. Sample duly listed , should be 
forwarded if called for and demonstration if asked should be performed at the cost of tenderers. No representation for 
enhancement of the price once accepted will be considered during the currency of the contract . Any attempt on the part of 
tenderers or their agents to influence the officers concerned in their favour by personal canvassing will disqualify the 
tenderers. If any licence or permit is required it should be mentioned in the tender. Tender may be for the entire or part 
supplies. In case where a successful tenderer after having made partial supplies fail to fulfill the contract in full, the 
materials not supplied may, at the discretion of the Purchasing Officer be purchased by means of another tenderer or the 
next lowest tenderer, loss if any caused to the Government be recovered from the defaulting tenderer. Even in case no 
alternate purchase are arranged for the materials not supplied , the proportionate portion of the security deposit shall be 
forfeited and balance alone shall be refunded . Payment will be made, only after the supplies are actually verified and taken 
to stock . The tenderers shall quote also the percentage of rebate (Discount) offered by them in case of payment is made 
within 15 / 30 days of taking delivery. No special conditions of tenderers will be accepted . The cost of tender form should be 
remitted to the office by cash . The EMD should be in the form of DD drawn to the undersigned from any Nationalised 
Banks. 


More details can be had from the office on working hours . 


SCHEDULE 


Item 


Name of item 


No. 


Quantity Required 

Nos. 
( 3) 


( 1 ) 


( 2 ) 


ICU 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


Suction apparatus with Catheters 
Syringe Pump 
Infusion Pump 
ICU Cot (without Remote) 
ICU Cot (with Remote ) 
Cardiac Table (with Remote ) 
Cardiac Table (without Remote ) 
Portable X -Ray 
Spot light 19 " Halogen (Mobile ) 


( 1) 


(2) 


(3) 


Paediatric 


10 
11 
12 


Baby Warmer 
Photo Therapy Unit (Double Surface ) 
Photo Therapy unit (Single Surface) 
Syringe Infusion Pump 


13 


Theatre 


14 
15 
16 


18 
19 


Boyles Apparatus 
Mutipara Monitor 
Shadow less lamp (Mobile ) 
Fumigating Machine with liquid 
Suction Apparatus 12 H . P. 
Autoclave (Vertical) 
General Surgery Major set 
General Surgery Minor set 
Abdominal Hystructomy set 
Vaginal Hystructomy set 
P. P. S . set-L . S. C . S. set 
Gyneac Ward/O . P./Labour room set 
Epidural Anesthesia set 


21 
22 
23 
24 
25 
26 


Government Taluk Headquarters Hospital , 
Sulthan Bathery . 


(Sd .) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 


Cost of tender forms: 


No . B2/ 14512 / 2008 . 


1st November 2008 . 


Original — Rs. 700 + 12 .5 % VAT 
DuplicateRs. 350 + 12 .5 % VAT 


Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from reputed manufacturers/dealers to supply spare 
parts to the various Hospitals attached to the District 
Medical Office of Health , Kannur for the year 2008 -09 . 


Date and time for sale of tender forms— 17 - 11 -2008 
to 24 - 11 -2008 , 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender forms 
25 -11-2008 , 3 p . m . 


Date and time of opening of tender forms 
25 - 11 -2008 , 3. 30 p . m . 


Tenders should be superscribed “ Tenders for the 
supply of spareparts for the repair to Hospital Equipments 
of Kannur District for the year 2008 -09” and addressed to 
the District Medical Officer of Health , Kannur, Civil 
Station P. O ., Kannur -670 002. Tender should quote for all 
the items (Name of spare parts) shall be quoted including 
comprehensive AMC for 5 years. 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 -3 -2009 . 


Period of supply — Within 15 days of receipt of 
supply order. 


Probable Amount of Cost - Rs. 98 ,865 . 
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ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്ന തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
വിലാസത്തിൽ രൊക്കം പണം അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
പ്രസ്തുത ഫോറത്തിൽ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, 
ഡാഫ്റ്റുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ എന്നിവ സ്വീക രി 
ക്കുകയോ വി . പി. പി.യായി അയച്ചുതരുകയോ ചെയ്യാവുന്നതല്ല . 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - രൂപ 98,865. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ രൂപ 700 + 12.5 % വാറ്റ്. 
- പകർപ്പ് -രൂപ 350 + 12.5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11- 2008 മുതൽ 24 - 11- 2008, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 11 - 2008 , 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25-11- 2008, 
3.30 മണിവരെ. 

നിരക്ക് നിലവിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 31- 3 - 2009. 


സാധനം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലയളവ് - വിതരണ് 
അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം. 


നിബന്ധനകൾ 


Intending tenderers may on application to the District 
Medical Officer (H ), Kannur, obtain the requisite tender 
forms against cash remittance , in which the tender to be 
submitted . Cheques , Postal Orders , Demand Draft etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms and the 
tender forms will not be sent by VPP. 

List of Spare Parts and condition of tenders will be 
had from the office along with tender forms. 

CONDITIONS 
1. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable. 
A preliminary agreement in the format given in the 
Tender form is to be executed in Kerala Stamp 

Paper of value of Rs. 50 by the successful tenderer . 
3. An EMD at 1 % of the cost of items tendered for 

shall accompany the tenderer by Demand Draft 
drawn in favour of District Medical Officer (H ), 
Kannur subject to the minimum of Rs. 1,000. The 
firms who are exempted for furnishing EMD should 
enclose the attested copy of the exemption order. 
EMD will not carry any interest. 
Rates and sales tax and condition of supply of 
articles should be clearly stated in respect of each 

item . 
5 . Articles should be supplied within 15 days of the 

receipt of supply order at their own cost at District 

Medical Office ( H ), Kannur. 
6 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer s or their authorized representatives 
who may be present at the time of opening of 

tender. 
7 . Due to any reason if the day of opening the tender 

is declared as a public holiday, the same will be 

opened on the next working day . 
8 . The District Medical Officer (H ), Kannur and the 

purchasing committee possess the right to accept or 
reject any tender without assigning any reason 

thereof. 
9 . Successful tenderer should furnish 5 % of total cost 

as security deposit . 
| 10 . All the conditions applicable to Government tender 

will be applicable in this case also . 
Further details if any can be had from the office of 
the undersigned during working hours. 

- കണ്ണൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആ ഫീ സിന്റെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ആശു പത്രികളിലെ ആശു പ്രതി 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉ പ യോ ഗ യോ ഗ്യ 
മാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പയർ 
പാർട്ട്സുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാ 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അയയ്ക്കുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ “ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ്, കണ്ണൂരിന്റെ 
കീഴിലുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പെയർ പാർട്ട്സുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന്ആലേഖനം 
ചെയ്യേണ്ടതും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ (ആരോഗ്യം), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി . ഒ ., കണ്ണൂർ എന്ന പേരിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. 


1. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
2. വിജയപ്രദ മായ ദർഘാസുകൾ 50 രൂപയുടെ മുദ്ര 
പത്രത്തിൽ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള 
സമ്മതപ്രതവും ഒപ്പിട്ടുതരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് തുകയുടെ 1 % ഇ . എം . ഡി . ഇനത്തിൽ ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ആഫീസർ ( ആ രോ ഗ്യം ), കണ്ണു രിന്റെ 
പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡി. ഡി . രൂപത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ചുരുങ്ങിയ ഇ . എം . ഡി . 1,000 രൂപ. ഇ . എം . ഡി . 
നൽകു ന്ന തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ 
| പ്രസ്തുതഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഇ . എം . ഡി. തുകയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല . 
4. ഓരോയിനത്തിന്റെയും വിൽപന നികുതി, വിതരണം 
- ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്നിവ വ്യക്തമായും 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
- 5. സപ്ത ഓർഡർ ലഭിച്ച് 15 ദിവ സ ത്തി ന കം 

ഉപകരണങ്ങൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസിൽ സ്വന്തം 
ചിലവിൽ സപ്ലെചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അ വ രു ടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ( 

ഉണ്ടെങ്കിൽ 
മാത്രം) പ്രഖ്യാപിത തീയതിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധി 

ക്കേണ്ടതാണ്. 
7. ദർഘാസ് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം പൊതു 

ഒഴിവ് ( പഖ്യാ പി ക്ക പ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
8 . ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
സ്വീകരിക്കാനും നിരസിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ആഫീസറിലും പർച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
9. വിജയിയായ ദർഘാസുകാരൻ മൊത്തം തുകയുടെ 5 % 

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. 
10 . സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്കായി നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


6 . 


Gaz. No. 45/2008 /DTP. (Stores) 
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Sl . 
No. 


LIST OF SPARE PARTS 
Name of parts Quantity Approx. Total 
Auto Clave 

cost cost 


| 1 


340 


2040 


Coil - 9000 
watts (Nos.) 


340 17000 


- 350 10500 


50 


2 Coil -2000 

watts (Nos .) 
3 Coil - 1500 

watts ( Nos.) 

B . P. Apparates 
4 Bulb with Valve (Nos.) 
5 Bladder ( Nos.) 
6 Mercury (Kg.) 
7 Connector (Nos.) 
8 Cuff (Nos.) 
9 Glass tube (Nos.) 

Steriliser 
10 Thermostat Switch (Nos.) 

Refrigerator 
11 Auto - defrost thermostat 

switch (Nos.) 
ThermostatSwitch 

ordinary (Nos.) 
13 Compressor Kelvinator 

- 1/ 6 ( Nos.) 
14 Compressor Godrej 

- 1 / 6 ( Nos.) 


30 

65 
2400 

25 
135 
90 


1500 
3250 
2400 

625 
6760 
900 


The last date of the receipt of tenders will be at 3. p . m . 
- on 24 - 11 - 2008. The late tenders will not be accepted. 

The tenders will be opened at 3.30 p. m . on 24 -11 -2008 in 
the presence of such of the tenderers or thier authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
from should be accompanied by cash remittance of 
Rs. 788 which is the price fixed for a form and which is 
not refundable under any circumstances. Tender forms 
are not tranferable . Sale of tender forms will be closed at 
| 1 . p . m . on 24- 11 - 2008 , Cheque , Postal Orders etc . will 
not be accepted towards the cost of forms. Those who 

wish to purchase tender forms by post shall send an 
- additional amount of Rs. 50 by Money Order to cover 

postal charges . Duplicate tender forms, if required will be 
issued at Rs. 450 per copy . 

- Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted rate at earnest money deposit by 
Demand Draft in favour of the Principal, Govenment 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 . The rate 
quoted shall remain firm for acceptance till 31 - 7 -2009. 
The Principal Ayurveda College Thiruvananthapuram will 
have powers to postpone/cancel the tender. 


25 
50 
| 10 


- 10 


450 


450 


4500 


350 


3500 


- 300 


3000 


6 


3650 21900 


6 


3500 


2100 


District Medical Office, 
Kannur. 


( Sd .) 
- District Medical Officer ( H ). 


Department of Indigenous medicine 

SHORT TENDER NOTICE 


തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ 
2008- 09 വർഷത്തേക്ക് 31- 7 -2009 വരെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ 
പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 5 - part Differential Cell Counter 
| ( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു 

-- ഓരോ ദർഘാസും ആയുർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് 24-11-2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ സമർപ്പിക്കാവു 
ന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണ 
വശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 
താ കു ന്നു . ദർഘസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില്പന 24 - 11 - 2008 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറങ്ങൾ 
തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ 
വില യേ ക്കാൾ 50 രൂപ കൂടു തൽ മണി ഓർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാകുന്നു ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
വില നിരക്കുകൾ 31 -7-2009 വരെ മാറ്റം വരുത്താൻ പടില്ലാത്ത 
താ കു ന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 450 രൂപയാണ്. 
(ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 225 രൂപ) 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
- പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 50 രൂപയുടെ കേരള സംസ്ഥാന 
മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ ഒരു എഗി മെന്റും 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം 


No. S1- 7218/2008/ AVC. 


| 21st October 2008. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of 5 -part Differential Cell Counter (1No.) as per 
specification to the Department of Swasthavritha of 
Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram for the 
year 2008 - 09 . 


Tenders should be superscribed “ supply of 5 - part 
Differential Cell Counter” addressed to the Principal, 
Government Ayurveda College , Thiruvananthpuram . 
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Industrial Training Department 

TENDER NOTICE 


കാണിക്കാതെ നിരസിക്കാനോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള 
അധികാരം തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസി 
പ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

SPECIFICATIONS 


No. E6 - 10784 /2008 . 


28th October 2008 . 


1. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Tools and Equipments to Upgradation of I. T. Is into 
COE . 


Sl. 
No. 


Tender Numer and Name of Items 


1 E6 /40 /2008 — Automobile Parts and related equipments 
2 E6 /41/2008 — Mechanical and Electrical Equipments 
3 E6 /42 /2008 — Mechanical and Electrical Precision 

Measuring Instruments 
4 E6 /43 /2008 — Hand Tools 
5 E6 /44 /2008 — Furniture items without Rate Contract 
6 E6 / 45 /2008 — CNC Machines Softwares and 

Accessories 
7 E6 / 46 / 2008 — Equipments and Machinery in 

Production and Manufacturing Cluster 
8 E6 /47 /2008 — Hand Tools 
9 E6 /48/2008 — Softwares 


The instrument should be fully automated 
fluorescence flow cytometry based 5 - part 
differential hematology analyzer offering automatic 
start -up , shutdown and sample -analysis . 
The instrument should have random access 
discrete analysis modes for CBC , CBC + 
Differential to save reagent costs. 
The instrument should have the following 
Parameters reported: WBC , RBC , HGB , HCT, 
MCV, MCH , MCHC , PLT, NEUT % LYMPH % , 
MONO % , EOS % , BASO % , NEUT# , MONO # , 
EOS# , RDW -SD , RDW - CV, PDW , MPV , PCT, 
P -LCR , Special Research Parameters - 16 % , 1G # , 
Two Histograms-RBC , PLT. Two Scattergrams-DIFF , 
WBC -BASO , 
The instrument should have throughput of 80 
samples per hour in discrete analysis modes. 
The instruments should have Multi- Channel Analysis 
for better Resolution . 
The instrument should have Hydrodynamic focusing/ 
impedance method for rbc /plt channel . 
The instruments should have Cyanide free Sis -hb / 
colorimetric method for the hemoglobin measure 
ment. 
The instrument should have Fluorescence based 
semiconductor laser flow cytometry for WBC /BASO 
and Differential channel. 
The instrument should have Comprehensive 
Information Processing System . User friendly 
Windows 2000 based software, Network integration 
possible with Lab information system / 10000 sample 
data with histogram and scatter grams storage . 5000 
patient information storage. 21 files each with 
300 points for QC .can be stored . 1000 test order 
information in memory. 
The instrument should have minimum maintenance 
with Semiconductor laser has lower power 
consumption , higher stability and longer life thus 
cutting down on maintenance cost. 
The instrument should be Extensive Q . C . Features: 
24 files for X bar or L J plot available. One file for 
X bar M available . Delta checks available for 
cumulative review . Option for online QC also 
available . 
The company supplying the instrument should have 
a good track record and excellent service and 
distributor network all over India . 


8 . 


Cost of tender form (Including 12 .5 % VAT) : 

Original — Rs. 2 ,250 for Sl. Nos. 1 and 6 , Rs. 1, 125 
for Sl. Nos. 2 , 4 and 5 , Rs. 450 for Sl. Nos. 3 , 8 and 9 
and Rs. 788 for Sl. No. 7 . 

Duplicate — Rs . 1 , 125 for Sl. Nos . 1 and 6 , 
Rs. 563 for Sl. Nos. 2 , 4 and 5, Rs. 225 for Sl. Nos. 3, 8 
and 9 and Rs. 450 for Sl. No . 7 . 

Starting date and time of sale of tender — 3 - 11 - 2008 , 
10 . 30 a. m . 

Last date and time of sale of tender forms— 
28 - 11- 2008 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of sealed tenders 
29 - 11 - 2008 , 4 p . m . 

Date and time of opening of sealed tenders 
1 - 12 - 2008 , 11 a . m . 

The cost of tender form will be accepted only by 
cash or by Money Order. The tender should be 
superscribed with Tender Number and Date and addressed 
to the Director of Training, Industrial Training Department, 
Thycaud , Thiruvananthapuram - 14 . Late tenders will not be 
accepted . One percent of the total cost quoted should be 
enclosed as Earnest Money Deposit. Validity period 
3 months from the date of opening the tenders, otherwise 
will be rejected. Tenders in original should be 
accompanied with preliminary agreement in Kerala Stamp 
Paper worth Rs. 50 otherwise the tender will not be 
considered . Stamp Paper will be forwarded to the firms 
outside Kerala if required by remitting Rs. 75 separately 
by Money Order (Rs. 25 is intended to cover postage and 
incidental expenses). Tender forms are not transferable . 


10 . 


11. 


12. 


Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 
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Medical Education Department 

RE - TENDER NOTICE 


വ്യാവസായിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെകീഴിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 ഐ . ടി . ഐ . കളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി 
ഉയർത്തുന്നതിന് പരിശീലനത്തിന് വിവിധതരം ട്രേഡുകളിൽ 
താഴെ കാണുന്ന ടൂൾസ് ആന്റ് എക്വിപ്മെന്റ് സ് വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 


കമ 
നമ്പർ 


1 ഇ / 40/ 2008 - ആട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് 
2 ഇം / 41 / 2008 - മെക്കാനിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 

ഐറ്റം സ് 
3 ഇ6 / 42/ 2008 - മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് 

ഇൻസ് മെന്റ് 
4 ഇ6/ 43/ 2008 - ഹാൻഡ്ടൂൾസ് 
5 ഇം / 44/2008 - ഫർണിച്ചർ വിത്തൗട്ട് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് 
6 ഇ6/ 45/ 2008 - സി. എൻ. സി . മെഷീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
7 ഇ6146 /2008 - എക്വിപ്മെന്റ് ആന്റ് മെഷിനറി 
8 ഇ6 /47/2008 - ഹാൻഡ് ടൂൾസ് 
9 ഇം / 48 / 2008 - സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് 


- No. C3 / 8666/ 2008/ MCT. 

14th October 2008. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Medical Gases (Oxygen , Nitrous Oxide, Nitrogen and 
Carbondioxide ) to Medical College Hospital, SAT Hospital 
and Ophthalmic Hospital for the year 2008 -09 . 

Superscription - Tender No. 43/ 2008. 
Cost of tender forms : 

Original - Rs. 1 ,125 

Duplicate — Rs. 563 
Last date and time of sale of tender form 
26- 11 - 2008, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tenders 
27- 11- 2008 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
27- 11- 2008 , 3 p . m . 

The date upto which the rates are to be firm - One 
year. 

Tender forms can be had from Office of the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram - 11 upto 3 p . m . on 
working days. 

- To whom tenders are to be sent - The Principal, 
- Medical College, Thiruvananthapuram -11 . 

The rates should be inclusive of sales tax and free 
delivery at the concerned hospitals. Tenders are to be 
submitted in detail with illustrated pamphlets (whenever 
necessary ) neatly typed. Written manuscripts often to be 
avoided as far as possible. All offers to the tender should 
be accompained with the formal agreement executed in 
Rs. 50 Kerala Stamp Paper together with required Earnest 
Money Deposit (one percent of the total cost quoted ), 
which can be remitted by way of Crossed Demand Draft. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( 12.5 % മൂ . വ . നി. ഉൾപ്പെടെ) : 

ഒറിജിനൽ ക്രമനമ്പർ 1, 6 ഇവയ് ക്ക് 2, 250 രൂപ 
ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 1,125 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 3, 8, 9 
ഇവയ്ക്ക് 450 രൂപ , ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 788 രൂപ . 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമനമ്പർ 1, 6 ഇവയ്ക്ക് 1,125 രൂപ, 
ക്രമനമ്പർ 2 , 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 563 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 3, 8, 9 
ഇവയ്ക്ക് 225 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 450 രൂപ . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 3 -11- 2008 , 10.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 -11- 2008, 4 മണി. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 -11- 2008, 4 മണി. 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
1- 12 - 2008, 11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡറായിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടു ത്തി മുദ്രവച്ച കവറു കൾ ഡയറക്ടർ, 
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-14 
എന്ന വില ാസ ത്തിൽ അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പമാ ണ ത്താ ടൊപ്പം ആകെ വില യുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിമുതൽ മൂന്ന്മാസം വരെ 
വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ആവശ്യം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ 75 രൂപ മണിയോർഡറായി അയച്ചുതന്നാൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും മുദ്രപ്പത്രം വാങ്ങി അയച്ചു തരുന്നതാണ്. 
(മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു). ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


Advance payment condition will not be considered . 


Tender forms are not transferable nor the cost 
refundable under any circumstances. Tender forms can be 
obtained by post, if required , by remitting the due amount 
with Rs. 50 extra as postage charge by way of money 
order, addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram - 11 on or before 20 - 11 - 2008 . No other 
form of remittance through post will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി, 
എസ്. എ . ടി. ആശുപ്രതി, ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപത്രി എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 2008 - 09 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായി 
വരുന്ന മെഡി ക്ക ൽ ഗ്യാസ് ( ഓ ക്സ് സി ജൻ, നൈട്രസ് 
ഓക് സെ ഡ്, ന്റെടജൻ ഗ്യാസ്, കാർബൺ ഡൈ 
ഓക് സെ ഡ്) വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് താല്പ ര്യ മു ള്ള 
വരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Directorate of Training , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director of Training. 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - 43/ 08. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - രൂപ 1,125 
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 563 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്നഅവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 11- 2008, 3 മണി. 


Cost of tender forms : 
Original - Rs. 790 for Sl. Nos . 1 , 3 , 4 and 7 , 

- Rs. 1 ,125 for Sl. Nos. 2 , 5, 6. 
Duplicate Rs. 450 for Sl. Nos. 1, 3 , 4 and 7 , 

- Rs. 565 for Sl. Nos. 2 , 5, 6 . 
- Closing date and time of tender _sale by M . O . 
| 13 - 11 -2008 , 4 p . m . for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 14 - 11 -2008 , 
4 p . m . for Sl. Nos. 4, 5 , 6 and 18 - 11 - 2008, 4 p . m . for 
Sl. No. 7. 


| 


IND : 


Closing date and time of tender sale by cash 
| 19 - 11 - 2008, 4 p . m . for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 20 - 11 - 2008, 
4 p . m . for Sl. Nos. 4, 5 , 6 and 23 - 11 - 2008 , 4 p . m . for 
Sl. No. 7. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -11- 2008, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 -11- 2008, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന ത് - പിൻ സിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം. 
- ദർഘാസ് ഫോറം മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽ നിന്നും 
നേരിട്ട് വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ത പാൽ ചാർജ്ജ് ആയ 50 രൂപ അധികം ചേർത്ത് 
മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
അല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിൽ അയയന്നതുക യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . മ ണി യോർഡർ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 - 11 - 2008 . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


Last date and time for receipt of sealed tender 
| 20 - 11 - 2008 , 1 p . m . for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 21 - 11 -2008 , 
1 p . m . for SI. Nos. 4, 5, 6 and 24- 11 - 2008, 1 p. m . for Sl. No. 7. 

Date and time of Opening tenders — 20 - 11 - 2008 , 
3 p . m . for Sl. No. 1 , 2 0 - 11 - 2008, 3 . 15 p . im . for 
- Sl. No . 2 , 20 - 11 - 2008, 3 .30 p . m . for Sl. No . 3 , 

2 1 - 11 - 2008 , 3 p . m . for Sl . No. 4 , 21 - 11 -2008 , 
3 .15 p . m . for Sl. No . 5 , 21 - 11 - 2008 , 3 .30 p . m . for 
Sl. No . 6 and 24- 11 - 2008 , 3 p . m . Sl. No. 7 . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


The tender forms and further details such as 
specification , general condition etc. can be had from the 
office of the Principal, Govt. Medical College , Thrissur, 
M . G . Kavu -680 596 . Those who wish to get the tender 
form by post should send Rs. 50 extra by Money Order 
towards postage for each tender. The tenderers should 
submit AMC/CAMC for 8 years after the warranty period 
of 2 years. 

-- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റുകളിലേക്ക് ആവ ശ്യ മുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No . C2/ 13319 /2008 /MCTCR. 3rd October 2008. 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of following items required for 
various departments of Govt. Medical College , Thrissur . 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


- St. 
No . 


Tender No. and Name of Item 


Department 


| 1 4/ 2008 - 09 / MCTCR - Mechanical Ventilators TB & Chest 
-- (2 Nos.) 

Diseases 
2 5 /2008 -09 /MCTCR — Long Pulsed Nd Yag Laser D & V 
3 6 / 2008 - 09 /MCTCR — Fully Automated Clinical Bio 

Chemistry Analyzer Chemistry 
4 9/2008- 09/ MCTCR - DLCO 

TB & Chest 

Diseases 
5 10/2008-09/ MCTCR - Ultrasonic cutting & 0 & G 

coagulating equipment 

(Harmonic Scalpel) 
6 11/2008 - 09/MCTCR — Operating Microscope Ophthal 

mology 
7 8/2008 -09/MCTCR — Pneumatic Drill System Ortho 

paedics 


1 4/ 2008-09 / മെ. കോ . ത്യ . - മെക്കാനിക്കൽ ടി ബി ആന്റ്ചെസ്റ്റ് 
വെന്റിലേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) 

ഡിസീസസ് 
2 5/ 2008 - 09 / മെ . കോ . ത്യ . - ലോംഗ് ഡി ആന്റ് വി 

പൾസ്ഡ്എൻഡി യാഗ് ലേസർ 
3 6/2008 - 09/ മെ . കോ . ത്യ . -ഫു ള്ളി ബയോകെമിസ്ട്രി 
ആട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ 

കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ 
4 9 /2008 - 09/ മെ . കോ . തൃ . - - ഡി എൽ സി ഒ ടി ബി 

ഡിസീസസ് 
5 10 /2008-09/ മെകോതൃ . അൾട്രാസോണിക് ഒബ്സ്റ്റിക്സ് 

കട്ടിംഗ് ആന്റ് കോയൊഗേറ്റിംഗ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി 

എക്യൂമെന്റ്( ഹാർമോണിക് സാൽപ്പൽ) 
6 11 /2008- 09 / മെ. കോ . തൃ . - ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ്താൽമോളജി 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
7 8/ 2008 - 09/ മെ . കോ . തൃ . - ന്യൂമാറ്റിക് ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 

ഡിൽ സിസ്റ്റം 


Gaz . No. 45 /2008/DTP. (Stores ). 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 7 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 790, 

ക്രമനമ്പർ 2, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,125. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 7 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 

450 , കമ ന മ്പർ 2 , 5, 6 ഇവയ്ക്ക്ക് 

രൂപ 565. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 13 - 11- 2008, 
4 മണി, ക്രമ നമ്പർ 4 , 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 14 - 11 -2008 , 4 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 18 - 11 - 2008 , 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ “13 /2008 - 09 / എം. സി . ടി. സി.ആർ. എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
28 - 11 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു തരേണ്ടതും 
ആകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം 3 . 30 മണിക്ക് 
ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ആണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 450 രൂപ. ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് 
- ഫോറ ത്തിന്റെ വില 225 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 27 - 11- 2008, 4 മണി. മണിയോർഡർ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാ ന തീയതി 20 - 11 - 2008 
4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 രൂപ 
ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കി 
ട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 19-11- 2008, 4 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 4, 5 , 6 ഇവയ്ക്ക് 20 - 11 - 2008, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 23 - 11 - 2008, 4 മണി. 


- ദ ർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 20 - 11- 2008 , 1 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 21 - 11 - 2008, 1 മണി, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 24 -11- 2008 , 1 മണി. 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
ക മ ന മ്പർ 1 - ന് 20 - 11 - 2008 , 3 മണി, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
20 - 11- 2008, 3.15 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 20 - 11- 2008, 3.30 മണി, 

ക മ ന മ്പർ 4 - ന് 21- 11 - 2008, 3 മണി, ക മ ന മ്പർ 5 - ന് 
21- 11- 2008, 3. 15 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 21- 11-2008, 3.30 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 24 -11- 2008, 3 മണി. 


ദർഘാസുകളെ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ 50 രൂപ തപാൽ ചാർജ്ജ് സഹിതം മണിയോർഡർ 
ആയി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവർ രണ്ട് 
വർഷത്തെ വാറന്റിക്കുശേഷം എട്ട് വർഷത്തെ വില്പനാനന്തര 
സേവനം നൽകേണ്ടതാണ്. 


- ( 2 ) 


[ 13/ 2008- 09 MCTCR ) 
No. C2/ 6021/ 2008/ MCTCR. 14th October 2008. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Glasswares for Various Departments of Medical College, 
Thrissur. The tender should be superscribed “ Tender 
No. 13/ 08-09 MCTCR for the Supply of Glasswares and 
addressed to the Principal, Medical College, Thrissur. 
The last date fixed for the receipt of tender is at 1 p.m . 
on 28 - 11 - 2008 and opening is at 3 .30 p . m . on 28 - 11 - 2008 . 
| Sale of tenders will be closed on 27 - 11 - 2008 at 4 p . m . 

The cost of tender form is Rs. 450 and duplicate copy is 
Rs. 225 . The tender form is not transferable . Only Money 
Order will be accepted towards cost of tender form till 
20 - 11 -2008 at 4 p . m . On Rs. 50 should be sent 
additionally if needed by post. Further details can be had 
from the office of the undersigned . 

തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ്സ്വെയേഴ്സ്സപ്ല 
ചെയ്യു ന്ന തി നായി തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| No. S5/12473/08/ MCC . 

| 14th October 2008. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Rotary Microtome for the department of 
Pathology, Medical College, Kozhikode. 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on 
payment of Rs. 450 (Rupees Four Hundred and fifty 
only ) on or before 25 - 11- 2008, 3 p .m , or by Registered 
Post on or before 17 - 11 - 2008 producing Money Order 
taken in favor of Principal, Medical College, Kozhikode 
for Rs. 490 (Rupees four hundred and ninety 
only ). Tenders should be superscribed as “ S5 / 12473 /08/ 
MCC ” and addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode . Tenders should be submitted on or before 
26 - 11 - 2008 , 11 a .m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth Rs. 50 and EMD @ 1 % of the total cost of items 
tendered for. The tenders will be opened on 26 - 11-2008 
at 11. 30 a .m . in the presence of the tenderers or their 
authorised representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupee only against 
- payment. The tenders , which do not satisfy the 

conditions and without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit , are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft, Postage Stamps etc., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request, along with the remittance of Rs. 87 (Rupees 
Eighty Seven Only) by Money Order taken in favor of 
Principal, Medical College, Kozhikode . Further details 
can be had from the office of the Principal, Medical 
College during working hours . 
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കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി The PAC of the tender will be Rs. 4,15, 000 . 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ റോട്ടറി മൈകോടോം വിതരണം 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക ളിൽ നിന്നോ അവ രു ടെ 

E . M . D . will be 13 .00 hrs . on 27 - 11 - 2008 and will be 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദവെച്ചതും മത്സരാ 
ധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

opened at 17.00 hrs . on the same day in the presence of 

such tenderers or their authorised representatives who may 
അടങ്കൽ തുക -രൂപ 2 ലക്ഷം 

be present at that time. 
നിരദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ1 %. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

must be valid upto 31-3 -2009. 
ഒറിജിനൽ - രൂപ 450. 

Tender forms may be obtained from the office of the 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 225. 

Additional Director General of Police (Prisons) , on 

working days during office hours . 
തപാൽവഴിയുള്ള വില - രൂപ 490. 

Application for tender forms should be accompanied 
ദർഘാസ് ഫോമു കൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാ ന 

by cash remittance as detailed below : 
തീയതിയും സ മ യ വ ം - 2 5 - 11 - 2 0 0 8 വ കു ന്ന രം 
3 മണി. 

Original - Rs. 400 + VAT. 
ദ ർ ഘാസ് ഫോമു കൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പ ന 

Duplicate --Rs. 200 + VAT. 
തീരുന്ന തീയതി- - 17 - 11 - 2008 . 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
സമയവും - 26 - 11 - 2008 രാവിലെ 11 മണി. 

16. 00 hrs . on 26 -11 - 2008 . 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

Cheques, Postage Stamps etc. shall not be accepted 
26 - 11- 2008 രാവിലെ 11.30 മണി. 

towards the cost of tender forms nor will the forms be 
ദർ ഘാ സു കൾ “എസ്5 / 12473 / 08 / എം സിസി എന്ന 

sent by V. P.P . Further details are available from Prisons 
മേലെഴുത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

Headquarters during office hours. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജയിലുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 

2000 (രണ്ടായിരം ) സി . എഫ്. ലാമ്പുകൾ ( 20 വാട്ട്സ് 1000 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസു - എണ്ണം, 23 വാട്ട്സ്- 1000 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ - മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
തുറക്കപ്പെടും. 

--മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ ദർഘാസിന്റെ ക്രമനമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), ജയിൽ 
തല്ല. 50 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ആസ്ഥാ ന കാ ര്യാ ല യം , തിരു വ ന ത പ രം - 12 എന്ന 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 4,15,000 ( നാല് ലക്ഷത്തിപ് 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും തിനഞ്ചായിരം രൂപമാത്രം) ആയിരിക്കും. 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 

അ വ സാ ന തീ യതി 27 - 11 - 2008 - ന് 13. 00 മണി ക്കാ ണ് . 
Medical College, 

( Sd.) 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
Calicut. 

Principal. 

പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 27 -11- 2008 - ന് 17 .00 

മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
Jail Department 

താമ സിച്ചു ലഭി ക്കു ന്ന ദർ ഘാ സു ക ൾ യാതൊരു 
TENDER NOTICES 

കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3- 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായി 
No. M1 -15960 / 2008 . 

17th October 2008. രിക്കണം. 
- Sealed tenders are invited for the supply of 2000 - അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( Two Thousand ) Number of C . F . Lamps for use at - ( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
various Prisons ( 20 Watts - 1000 Nos. and 23 Watts - 1000 പണ മ ട ച്ചാൽ പവർ ത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ ദ ർ ഘാ സ് 
Nos.) in Kerala. 

ഫാറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
The tender should be superscribed with the Number, - ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില : 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons ), Prisons Headquarters , 

അസ്സൽ- രൂപ 400 + വാററ്. 
Poojappura, Thiruvananthapuram -12 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- രൂപ 200 + വാററ്. 


( 1) 
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ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
26 -11- 2008 - ന് 16.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി.- യായി അയയ്ക്കുകയോ, 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ജ യി ല ാസ്ഥാന കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പവർ ത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീയതി 28 - 11 - 2008 - ന് 13. 00 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28 -11- 2008 - ന് 14. 30 
മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമ സിച്ചു ലഭി ക്കു ന്ന ദ ർ ഘാ സു ക ൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3 - 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലു ണ്ടാ 
യിരിക്കണം. 
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- അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മ ട ച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് ഫാറം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില . 


No. M1- 15961/ 2008. 

17th October 2008 . 
Sealed tenders are invited for the installation of 
L . P.G . Ovens in 11 (Eleven ) Prisons in Kerala . 

The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons ), Prisons Headquarters, 
Poojappura , Thiruvananthapuram - 12. 

The PAC of the tender will be Rs. 4 ,40 ,000 (Rupees 
four lakhs and forty thousand only ). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M . D . will be 13 . 00 hrs . on 28 - 11 - 2008 and will be 
opened at 14 .30 hrs. on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31-3 -2009 . 

Tender forms may be obtained from the office of the 
Additional Director General of Police (Prisons), on 
working days during office hours . 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original — Rs. 400 + VAT. 

Duplicate — Rs. 200 + VAT. 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at - 
16.00 hrs. on 27 - 11 - 2008 . 


അസ്സൽ രൂപ 400 + വാററ് 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- രൂപ 200 + വാററ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
27 - 11- 2008 - ന് 16. 00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . യായി അയയ്ക്കുകയോ, 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ജ യി ലാ സ്ഥാന കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പവർ ത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

| ( 3 ) 
No. M1 - 15962/2008 . 

17th October 2008. 
Sealed tenders are invited for the installation of 20 
( Twenty ) Solar Water Heaters of 1000 (One thousand ) litre 
capacity at various Prisons in Kerala . 

The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons ), Prisons Headquarters, 
Poojappura , Thiruvananthapuram - 12 . 

The PAC of the tender will be Rs. 37,00 ,000 (Rupees 
Thirty seven lakhs only ). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M. D . will be 16. 00 hrs. on 27 - 11 - 2008 and will be 
opened at 15 . 30 hrs. on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31- 3 -2009. 

Tender forms may be obtained from the office of the 
Additional Director General of Police (Prisons ), on 
working days during office hours. 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original — Rs. 1000 + VAT. 
Duplicate — Rs. 500 + VAT. 


Cheques, Postage Stamps etc . shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V.P .P. Further details are available from Prisons 
Headquarters on working days. 


കേരളത്തിലെ 11 ജയിലുകളിൽ എൽ. പി. ജി . അടുപ്പുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസിന്റെ ക്രമ നമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പിസൺസ്) , ജയിൽ 
ആസ്ഥാ ന കാ ര്യാ ല യം , തിരു വ ന ത പ രം - 12 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 4,40,000 ( നാല് ലക്ഷത്തി 
നാല്പതിനായിരം രൂപമാത്രം) ആയിരിക്കും. 
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The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
16. 00 hrs . on 26 - 11 - 2008 . 


Cheques , Postage Stamps etc . shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V .P .P. Further details are available from Prisons 
Headquarters during office hours. 

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജയിലുകളിലേക്ക് 1000 ( ആയിരം ) 
ലിററർ സംഭരണശേഷിയുള്ള 20 ( ഇരുപത്) സോളാർ വാട്ടർ 
ഹീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസിന്റെ ക്രമ നമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്) , ജയിൽ 
ആസ്ഥാ ന കാ ര്യാ ല യം , തിരു വ ന ത പ രം - 12 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 37,00, 000 (മുപ്പത്തിയേഴ് 
ലക്ഷം) രൂപ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീയതി 27 - 11 - 2008 - ന് 13 . 00 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 27 - 11 - 2008 - ന് 3.30 
മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമ സിച്ചു ലഭി ക്കു ന്ന ദ ർ ഘാ സു ക ൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3 - 2009 വരെ പാബ ല്യ ത്തി 
ലുണ്ടായിരിക്കണം. 

അഡീഷ ണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മടച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ രൂപ 1000 + വാററ് 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 500 + വാററ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
26- 11- 2008 - ന് 4 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ജയി ല ാസ്ഥാന കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പവർ ത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


The PAC of the tender will be Rs. 5, 60, 000 ( Rupees 
Five lakh and sixty thousand only ) . 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M . D . will be 1 p . m . on 27 - 11 - 2008 and will be opened 
at 4 . 15 hrs . on the same day in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31 - 3 - 2009 . 

Tender forms may be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police ( Prisons ), on 
working days during office hours . 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original — Rs. 400 + VAT. 
Duplicate — Rs. 200 + VAT. 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
16. 00 hrs . on 26 - 11 - 2008. 

Cheques, Postage Stamps etc . shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V.P. P. Further details are available from Prisons 
Headquarters during office hours . 

-- ക ര ള ത്തിലെ വിവിധ ജ യി ലു ക ളിലേക്ക് 56 
( അമ്പ ത്തിയാറ്) യു . വി . വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസിന്റെ കമ ന മ്പ രും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), ജയിൽ 
ആസ്ഥാ ന കാ ര്യാ ല യം , തിരു വ ന ത പ രം - 12 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 5,60,000 (അഞ്ച് ലക്ഷത്തി 
അറുപതിനായിരം ) രൂപ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീ യതി 27 - 11 - 2008 - ന് 1 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പതി നിധി ക ളു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ അന്നേദിവസം 
4.15 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമ സിച്ചു ലഭി ക്കു ന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3 - 2009 വരെ പാബ ല്യ ത്തി 
ലുണ്ടായിരിക്കണം. 

- അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണമടച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ രൂപ 400 + വാററ് 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + വാററ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
26 -11- 2008 - ന് 16.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
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No. M1 - 15963 / 2008 . 

17th October 2008. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
56 (Fifty six ) U . V . Water Purifiers to various Prisons in 
Kerala . 

The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons ) , Prisons Headquarters, 
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12 . 

Gaz. No. 45 /2008/DTP. (Stores ) 


പ്രതിനിധിക ളു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം 
3.15 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി.യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ജയിലാസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത്ലഭ്യമാണ്. 
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No. M1 - 15964 /2008 . 

17th October 2008 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 31 
( Thirty one) LLDPE Water Storage Tanks of 10000 - litre 
capacity to Various Prisons in Kerala . 

The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons), Prisons Headquarters, 
Poojappura, Thiruvananthapuram -12 . 

The PAC of the tender will be Rs. 12,40 ,000 (Rupees 
Twelve lakhs and forty thousand only ). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M . D . will be 13 . 00 hrs. on 26 - 11 - 2008 and will be 
opened at 15 .15 hrs . on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted. The rates quoted 
must be valid upto 31 - 3 - 2009. 

Tender forms may be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police (Prisons), on 
working days during office hours . 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original - Rs. 700 + VAT. 

Duplicate — Rs. 400 + VAT . 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
4 p . m . on 25 - 11 - 2008. 

Cheques , Postage Stamps etc . shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V .P .P. Further details are available from Prisons 
Headquarters all working days. 


താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3 - 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലു ണ്ടാ 
യിരിക്കണം. 

അഡീഷ ണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മ ട ച്ചാൽ പവ്യത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് 
ഫാറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ -രൂപ 700 + വാററ് 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 400 + വാററ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനു നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
25 -11- 2008- ന് 4 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി.- യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ജയിലാസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് 
ലഭ്യമാണ്. 

( 6) 
No . M1- 15965/2008 . 

17th October 2008. 
Sealed tenders are invited for the supply of 80 
(Eighty ) Numbers of Solar Lanterns for use at various 
Prisons in Kerala . 

The tender should be superscribed with the Number, 
Name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police (Prisons) , Prisons Headquarters, 
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12 . 

- The PAC of the tender will be Rs. 3,00,000 ( Rupees 
Three lakhs only). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
| E . M . D . will be 13 . 00 hrs. on 26- 11 - 2008 and will be 
opened at 12 .30 hrs. on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
- must be valid upto 31- 3- 2009 . 

Tender forms may be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police ( Prisons ), on 
working days during office hours . 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original - Rs. 400 + VAT. 
Duplicate — Rs. 200 + VAT. 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
16.00 hrs. on 25 -11- 2008. 


കേര ള ത്തിലെ വിവിധ ജ യി ലു ക ളിലേക്ക് 10000 
( പതിനായിരം) ലിററർ സംഭരണശേഷിയുള്ള 31 (മുപ്പത്തി 
ഒന്ന്) എൽ.എൽ. ഡി. പി. ഇ . വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസിന്റെ ക്രമ നമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പിസൺസ്), ജയിൽ 
ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം- 12 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ നൽ കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസിന്റെ അട ങ്കൽ തുക 
12, 40, 000 (പ്രന്തണ്ട് ലക്ഷത്തി നാല് പ തി നാ യിരം ) രൂപ 
ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീയതി 26 - 11 - 2008 - ന് 13 . 00 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
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Cheques, Postage Stamps etc . shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be - 
sent by V .P .P . Further details are available from the 
Prisons Headquarters during office hours . 


കേരളത്തിലെ വിവിധ ജയിലുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 
80 (എൺപത്) സൗരോർജ്ജ റാന്തലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
ദ ർ ഘാ സ് ന വ രും പേരും എഴുതി അ ഡീ ഷ ണ ൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പിസൺസ്) , ജയിൽ 
ആസ്ഥാനകാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം-12 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


The PAC of the tender will be Rs. 50 , 00 ,000 (Rupees 
Fifty lakhs only ). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M . D . will be 13 .00 hrs . on 26 - 11 - 2008 and will be 
opened at 16 .00 hrs. on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31 - 3 -2009 . 

Tender formsmay be obtained from the Office of the 
Additional Director General of Police ( Prisons ), during 
office hours. 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original - Rs. 1000 + VAT. 
| Duplicate - - Rs. 500 + VAT. 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
16 .00 hrs . on 25 - 11 - 2008 . 

Cheques, Postage Stamps etc. shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V . P .P . Further details are available from the 
Prisons Headquarters on all working days . 


ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 3,00,000 (മൂന്ന്ലക്ഷം) രൂപ 
ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീ യതി 26 - 11 - 2008 - ന് 13.00 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26 - 11- 2008 - ന് 14.30 
മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 - 3 - 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലു ണ്ടാ 
യിരിക്കണം. 

- അഡീഷ ണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മ ടച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - രൂപ 400 + വാററ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + വാററ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനു നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
25- 11- 2008 - ന് 16. 00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വില 
യായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . വിശദവിവരങ്ങൾ 
ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


കേര ള ത്തിലെ വിവിധ ജയിലു ക ളിലായി 5 ( അ ഞ്ച്) 
- 35 ക്യുബിക് മീറ്റർ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ജയിലുകളിൽ സ്ഥാപിക്കു ന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . (1) സെൻട്രൽ ജയിൽ, തിരുവനന്തപുരം, 
(2 ) സെൻട്രൽ ജയിൽ, വിയ്യൂർ, ( 3) സെൻട്രൽ ജയിൽ, 
കണ്ണൂർ, ( 4) ജില്ലാ ജയിൽ, കോഴിക്കോട്, (5) സ ബ് ജ യി ൽ , 
തിരുവനന്തപുരം. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
ദ ർ ഘാ സ് ന വ രും പേരും എഴുതി അ ഡീ ഷ ണ ൽ 
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പിസൺസ്), ജയിൽ 
ആസ്ഥാനകാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം-12 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


( 7 ) 


No. M1 - 15966/ 2008 . 

17th October 2008. 
Sealed tenders are invited for the Establishment of 
5 ( five ) 35M3 Bio Gas Plants in Various Prisons viz . 
( 1) Central Prison , Thiruvananthapuram , ( 2 ) Central 
Prison , Viyyur; ( 3 ) Central Prison , Kannur; (4 ) District 
Jail , Kozhikode; (5 ) Sub Jail , Thiruvananthapuram . 

The tender should be superscribed with the number, 
name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons) , Prisons Headquarters, 
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12 . 


ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 50,00,000 (അമ്പത് ലക്ഷം) 
രൂപ ആയിരിക്കും. 

- ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാ ന തീ യതി 26 - 11 - 2008 - ന് 13 . 00 മണി ക്കാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26 -11 - 2008 - ന് 16 .00 
മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3- 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലു ണ്ടാ 
യിരിക്കണം. 


അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മടച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - രൂപ 1000 + വാററ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 500 + വാററ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
25- 11- 2008 - ന് 16. 00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി .യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . വിശദവിവരങ്ങൾ ജയിൽ 
ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


( 8 ) 


No. M1 - 15967/ 2008 . 

17th October 2008. 
Sealed tenders are invited for the supply of 1 (One ) 
Rubber Sheeting Machine ( Mechanised) to Open Prison , 
Nettukaltheri , Thiruvananthapuram . 

The tender should be superscribed with the number, 
name of tender and addressed to the Additional Director 
General of Police ( Prisons) , Prisons Headquarters, 
Poojappura , Thiruvananthapuram - 12 . The PAC of the 
tender will be Rs. 1,30 ,000 (Rupees One lakhs thirty 
thousand only ). 

Last date and time for receipt of tender with 1 % 
E . M . D . will be 13 . 00 hrs . on 28 - 11 - 2008 and will be 
opened at 16.00 hrs . on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Late tenders will not be accepted . The rates quoted 
must be valid upto 31 - 3 - 2009 . 

Tender forms may be obtained from the office of the 
Additional Director General of Police (Prisons), during 
working hours on working days. 

Application for tender forms should be accompanied 
by cash remittance as detailed below : 

Original - Rs. 400 + VAT. 

Duplicate — Rs. 200 + VAT. 

The cost of tender forms shall not be refunded under 
any circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
16.00 hrs . on 27 -11- 2008 . 

Cheques, Postage Stamps, etc. shall not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent by V .P .P. Further details are available from Prisons 
Headquarters on all working hours. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പേരും എഴുതി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 
ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ( പ്രിസൺസ്), ജയിൽ ആസ്ഥാന 
കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം- 12 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക 1, 30 ,000 
( ഒരു ലക്ഷത്തിമുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) ആയിരിക്കും. 

- ദർഘാസുകൾ 1 % നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 28- 11- 2008- ന് 13. 00 മണിക്കാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതി നിധി 
കളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28 - 11 - 2008 - ന് 16 . 00 മണിക്ക് 
ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3 - 2009 വരെ പ്രാബല്യത്തിലു ണ്ടാ 
യിരിക്കണം. 

- അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 
( പ്രിസൺസ്), തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രൊക്കം 
പണ മടച്ചാൽ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ രൂപ 400 + വാററ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + വാററ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
27 -11- 2008 - ന് 16.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി.യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . വിശദവിവരങ്ങൾ 
ജ യി ലാ സ്ഥാന കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Prisons Headquarters, 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Additional Director 
- General of Police ( Prisons ). 


Technical Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 


No. D / 783 / 08 . 

20th October 2008. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Tensile Testing Machine - Electronic Digital 
Display (1 No.) for the Polymer Technology Lab for the 
- Government Polytechnic College , Adoor. 

SPECIFICATIONS 
Load Capacity - 1000 Kgf (10 KN) (optional ). 
Speed of Cross Head – 50mm /min . to 500 mm . 
Grip Separation - Min . 25mm , Max. 900 mm . 
Elongation 

Upto 900 mm and 1 mm 
resolution . 


തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെട്ടുകാൽത്തേരിയിലുള്ള 
തുറന്ന ജയിലി ലേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റിംഗ് മെഷീൻ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . 
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Overload safety for upper and lower cross head limit. 
Large LED display for Load and Elongation . 
Peak Value hold and store in memory upto 20 test. 
Auto stop at specimen break . 
Microprocessor Control panel. 
Attached Dot Metric Printer . 
Fully powder coated body. 


അപ്പർ ആന്റ് ലോവർ കാസ് ഹെഡ് ലിമിറ്റിനുള്ള 

- ഓവർലോഡ് സേഫ്റ്റി. 
ലോഡ് ആന്റ്എലോംഗേഷൻ വലിയ ലെഡ്ഡിപ്ലേ. 
20 ടെസ്റ്റ് വരെ മെമ്മറിയിൽ പീക്ക് വാല്യൂ ഹോൾഡ് 

-- ആന്റ് സ്റ്റോർ. 
ഓട്ടോസ്റ്റോപ്- പെസിമൻ ബ്രേക്ക്. 
മൈക്രോപ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ പാനൽ. 
അറ്റാച്ഡ് ഡോട്ട് മെട്രിക് പ്രിന്റർ. 
പൂർണ്ണമായ പൗഡർ കോട്ടഡട് ബോഡി. 


ESSORIES 


അസ്സസറീസ് 


ഗ്രിപ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ. 
വൈസ് ടൈപ്പ് ഗ്രിപ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പെസിമെൻ. 
ഡബ്- ബെൽ ഷെയ്ഡ് ഡെ . 
പെസിമൻ കട്ട് പ്രസ്സ് സ് ടൈപ്. 


Grip for Test specimen . 
Vice type grips for Plastic Specimen . 
Dumb-bell shaped Cutting Die . 

Specimen Cut Press Screw type. 
Note : - Submit the detailed Engineering Drawing and 

specification of equipment like Sectional view , 
pictorial view of disassembled parts, Parts identi 
fication name and number and also mention the 
Maintenance condition and Maintenance after 

expiry of warranty period etc . 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 400 +12 . 5 % S . T. 

Duplicate -- Rs. 200 + 12 . 5 % S . T. 
Mode of remittance of the cost of tender form : 

In cash in the College Office by Money Order . 
Those who want tender form by post should 
remit an additional amount of Rs . 30 for each 

tender as Postal charge. 
E .M .D . — 1 % of the total Estimate Cost of Purchase. 

Date upto which tender forms will be sold 
4 -12 - 2008. 

Last date and time of receipt of tenders 
5 -12 -2008, 1 p . m . 

- Date and time of opening of tenders - 5-12 -2008, 
2 p . m . 

An agreement in Kerala Stamp Paper Worth Rs. 50 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 
the Principal, Government Polytechnic College, Adoor. 


കുറിപ്പ്: - വിശ ദ മായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡായിംഗ് ആന്റ് 

എക്യുപ്മെന്റ് പെസിഫിക്കേഷൻ, സെക്ഷണൽ 
വ്യൂ , പിക്ചോറിയൽ വ്യൂ ഓഫ് ഡിസ്സാംബിൾഡ് 
പാർട്ട്സ്, പാർട്ട്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നെയിം 
ആന്റ് നമ്പർ ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതും 
മെയിന്റനൻസ് കണ്ടീഷൻ കാലാവധിക്കു ശേഷ 
മുള്ള മെയിൻ നൻസ് മ ത ലാ യ വ യെ ക്കു റിച്ച് 
ക്വട്ടേഷനിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി / 783/ 08. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- രൂപ 400 + 12.5 % വി. നി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + 12 .5 % വി. നി. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ 1 %. 

ദ ർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന്ന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതി- 4 - 12 - 2008 . 


ദ ർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 5-12 -2008, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5- 12 - 2008, 
2 മണി. 


അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പോളിമർ 
ലാബിലേക്ക് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ- ഇലക്ട്രോണിക് 
ഡിജിറ്റൽ ഡിപ്ലേഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മത്സരസ്വഭാ വ മു ള്ളതും മുദ്രവച്ച തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു വാൻ 30 രൂപ 
കൂടു തൽ തപാൽ കൂലിയായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് അയയ്ക്കുന്നമണിഓർഡറുകളായി 
മാത്രമേ ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസിന്റെ 
വില പണമായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഒടുക്കാവു ന്ന താണ്. 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ 
സ്വീകാര്യമല്ല . അമ്പത് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
സമ്മ ത പത്രവും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


പെസിഫിക്കേഷൻസ് 


ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി - 100 കെ . ജി.എഫ്. (10 കെ . എൻ.) 

(ഓപ്ഷ ണൽ). 
കാസ് ഹൈഡ് സ് പീഡ് - 50 എം . എം ./ മിനിമം 

500 എം . എം . വരെ. 
എലോം ഗേ ഷൻ - 900 എം . എം . വരെയും 1 എം . എം . 

റെസ്ലഷനും. 


Government Polytechnic College , 
Adoor. 


(Sd.) 
Principal. 


Gaz. No. 45/ 2008 /DTP. ( Stores ) 


30 


(2 ) 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. D1-01 /2008 /EE . 

23rd October 2008. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following equipments for the use of Electrical Measurement 
Lab of Government Polytechnic College, Pala is extended 
as follows: 

Estimate amount - Rs. 1 ,91, 550 (Rupees One lakhs 
Ninetyone thousand Five hundred and fifty only ). 


EMD — 1 % 


2 . 


Cost of tender forms : 

Original — Rs. 400 + VAT. 

Duplicate - Rs. 200 + VAT . 
By Post - Rs. 480 . 

Last date and time of sale of tender form — 20 - 11 -2008 , 
1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 20 - 11- 2008 , 
2 p .m . 

Date and time of opening of tender form — 20 -11-2008, 
3 p . m . 


terminal board enabling students to 
conduct experiments . Educational 
laboratory type with 3 or 4 point 
starter, horizontal foot mounted , 
screen protected , fan cooled with 
frictional loading arrangement , i. e . 
water pulley drum with belt and 
spring balance arrangements . It should 
also be provided with facilities for 
tachometer speed measurement. 
Tachometer 
Prestige hand tachometer 
analog type with full set of accessories . 
0 - 10000 RPM . 
DC Power Supplies 
Voltage : 0 - 15V 
Current : 0 - 10A 
DC regulated , short circuit & over 
load protected having meters for 
voltage & current measurements 
Star/Delta Starter 
Star/Delta Starter suitable 
for 3 Phase 440V 5 HP 
motor ( Fully Automatic ) 
Rheostat 
800 - 0 -, 1. 5A 
270 - 0 -, 1. 5A 
110- 0 -,2 .5A 
110 - 0 -, 5A 
11. 5 -0 -, 10A 
50 - 0 -,5A 
85 -0 -, 10A 


പാലാ ഗവൺ മെന്റ് പോളി ടെ ക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ടിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ലാബിലേക്ക് ഉപക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തീയതി ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു . 


One 


osmo mos - 0201 1,91 ,550 (6302 eldymol 6mm297 
ഒന്നായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം). 


atwwururw 


M100 (B1101% . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

630121008001 400 + 015ğ . 

wszlcanğ0201 200 + quoſ. 
010801910 480. 

ദർഘാസ് ഫോറം വില പ ന യു ടെ അ വ സാന 
mw01010 NOW1020 - 11- 2008, 1 em . 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
m9w07010 new1020 - 11- 2008, 2 oom . 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
20 - 11- 2008 , 3 cm ). 


Government Polytechnic College , 
Pala -686 575 . 


( Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


LIST OF ITEMS 


No . D1-3780 /2008 . 

3rd October 2008 . 
Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of equipments of Electrical Engineering Department 
of Government Engineering College, Thrissur. 


SI. 
No . 


Quantity 
Nos. 


(3 ) 


1 . 


Equipments with 
specification 

(2 ) 
DC compound Motor-With Loading 
Arrangement. 
Shount wound DC 
Motor 220 /230V , 3kW , 1500rpm . 
Shunt and Armature terminals should 
be brought out seperately on a 


Tenders should be superscribed as “ Tender 
No. D1- 79 /2008 -09 for the supply of equipments for 
Electrical Engineering Department” and addressed to 
Principal, Government Engineering College , Thrissur , 
Kerala. The last date for the receipt of tender is 24 - 11 -2008 
at 2 p . m . The tenders will be opened at 11 a .m . on 
25 - 11 - 2008 in the presence of such tenderers or their 
authorised representatives who may be present at that time. 
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Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from the Principal, Government Engineering College , 
Thrissur on cash remittance of Rs. 450 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate form if required will be 
issued at Rs . 225 per copy. The tender forms are not 
transferable . The sale of tender forms will be closed at 
12 noon on 24 - 11- 2008 . 

Cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by money order Rs. 450 + postal charges . No 
other payments through Cheques, Postage Stamps, Postal 
Orders or Demand Drafts will be accepted towards the 
cost of the tender forms. The forms will not be 
sent by V.P.P. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders . No 
advance payment will be given . Tenders without EMD 
will not be accepted . 


TENDER NOTICE 
No. C1/601 /2008 . 

17th October 2008. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
concerned for the supply of equipments required to 
various Lab of Electronics Department of Sree Rama 
Government Polytechnic College, Thriprayar as specified 
in the schedule . Separate tenders should be submitted to 
each tender. 
Cost of tender form ( including taxes): 

Original Rs. 450 . 

Duplicate Rs. 225 . 
Last date and time of sale of tender forms 
28 - 11 - 2008 , 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tenders — 28 -11-2008, 
3 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 29 - 11- 2008 , 
10 a . m . 


Requisite tender forms can be had from the office of 
the undersigned directly on payment of above rates of 
cash or by post (Money Order) on payment of Rs . 500 
(original). Tenders in original itself should be accompanied 
with EMD 1 % as DD of tender amount and a preliminary 
agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 . Tender 
forms are not transferable. Tender should be submitted to 
the undersigned on or before the due date and time. 
Money Orders for the tender forms should be reached the 
office on or before 21- 11- 2008 positively . If the scheduled 
dates are declared holiday , the nearest working day will be 
considered . 


No. D2 -6328 /2008 . 

29th September 2008 . 
Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of equipments of Chemicals for Chemical 
Engineering Department of Government Engineering 
College , Thrissur. 

Tenders should be superscribed as “ Tender 
No. D2-69 /2008 - 09 for the supply of equipments for 
Environmental Lab of Civil Engineering Department” 
and addressed to Principal, Government Engineering 
College, Thrissur, Kerala . The last date for the receipt of 
tender is 21- 11 - 2008 at 2 p . m . The tenders will be 
opened at 11 a.m . on 22 - 11 -2008 in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from the Principal, Government Engineering College, 
Thrissur on cash remittance of Rs. 169 the price fixed for 
requisite tender form . The tender forms are not 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 
12 noon on 21 - 11 - 2008 . 

Cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by money order Rs. 169 + postal charges. No 
other payments through Cheques, Postage Stamps, Postal 
Orders or Demand Drafts will be accepted towards the 
cost of the tender forms. The forms will not be 
sent by V.P. P. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders . No 
advance payments will be given . Tenders without EMD 
will not be accepted . 


- തൃപയാർ ശ്രീരാമ ഗവൺ മെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗ 
ത്തിലെ വിവിധ ലാബുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പട്ടികയിൽ 
പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുവാൻ 
താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപന ഉടമകളിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ 
ള്ളുന്നു . ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വേറെ വേറെ ദർഘാസു കൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ): 

6301210080JOJ 450. 
wszlcanſod 225. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
mewu1028 -11 - 2008 220oB 12 om 100. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NewU10 28 - 11- 2008 600IŠ 3 aml 2100. 

BôrelomŬ Modom mlw01010 mew1029- 11- 2008 
0001oei 10 em . 
- ദ ർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 
പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ 500 രൂപയ്ക്ക് ക് 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ തന്നെ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുകയുടെ 
1% mloolBouj2007 (Gloom no wloongº trwoněğ ) CHOS 


Government Engineering College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


32 


(3 ) 


(4 ) 

5 


3 


സർക്കാരിന്റെ 50 രൂപ വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാർ 
ചെയ്ത് ഒരു പാരംഭ കരാർ നിശ്ചയമായും ദർഘാസിന്റെ 
കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത ദിവസത്തിനും 
സമയത്തിനും മുൻപായി ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള 
ആൾക്ക് ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും 
ആവ ശ്യ മായ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാ ത്ത തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസിനുള്ള മണിയോർഡറുകൾ 
21- 11- 2008 - GMO coolm , Mondo Mojo20020 630 Almos 
ലഭിച്ചിരിക്കേ ണ്ട താ ണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അവധി 
ദിവ സ ങ്ങ ളായി പ്രഖ്യാ പി ക്കുന്ന പക്ഷം തൊട്ട ടു ത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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(1 ) (2 ) 
5 Dual Power = 15V /2A over load protection , 

Supply digital display 
6 Dual Supply 0 to $ 30V /2A over load 
Variable protection digital display 

Tender No. - C1/5 /08 -09/ Electronics 
1 Universal Piggy bag Module 

Embedded On board Interfaces 
Trainer Kit All ports of piggy Bag module 

is available as two 
26 pins FRC Polarized connector 

Compliers 
Two 26 pin FRC polarized 

connector and cable 
All IC s are mounted on IC 

sockets 
In Built Power Supply of + 5 V / 

1.5A , + 12V / 250 mA 


SCHEDULE 


Sl. 


Item 


Item 


No 


Specification 


Quantity 

Nos. 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


Tender No. — C1/4 /08 - 09 / Electronics 


1 


10 


Tender No . — C1/6 / 08 -09/Electronics 


1 


10 


Digital 31/2 digit , 0 to + 200m V /2V /20 / 
Multimeter V / 1000V DC 0 to 200 m V /2V / 

20V / 200V /750V AC . 
0 to 200uA , 2mA / 10A DC , 
0 to 2 mA /20 mA/ 200 mA/ 
10 A AC , 0 to 200 / 2K /20K /200K / 
2M / 20 M12, 0 to 2000 pF / 20nF / 
200 nF /2uF /20uF/ 
0 to 20 KHz, having diode and 
He checks 


2 


10 


1 GBT In Built DC + 35V + 15V supply 
Characteri- & 2 mm Inter Connection 
stics Board socket gate collector and 

emitter voltage variation 
SCR Trigger-In Built AC 18 -0 - 18V supply , 
ing Board resistance triggering RC half 

and full wave triggering circuits 

2 mm , Inter connecting sockets 
Bread Board One terminal sticks of 630 tie 

points and two distribution 
strips of 300 tie points totaling 
to 830 tie points 


2 


5 


Function 
Generator 


3 


20 


0 to 3 MHz, frequency range: 
0 . 01 Hz to 3MHz in decade 
range , frequency Indication 
accuracy : + 1 % + 1 digit output 
wave forms: 
Sinusoidal, triangular, square, 
ramp, TTL and dc outputs , 
Square wave rise/ fall time: 
575ns, duty cycle variation: 
15 % to 85 % variable ,maximum 
o /p voltage : 


Sree Rama Government Polytechnic 
College, Triprayar, P. O . Valapad . 


(Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


P - P 


p - p 


(a ) into 50 12 - 10 V 
(b ) Open circuit — 20 V ... 

DC offset 
( a ) + 10 VÆ5 % (DC + AC 

peak ) in open circuits 
(b ) – 5 VÆ5 % (DC + AC 

peak ) in 5022 
0 to 30 V at 0 to 2A Overload 
protection digital display 


No. D - 576 / 2008. 

30th September 2008. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply, 
installation and demonstration of Equipments to Electrical 
Department of Government Polytechnic College , 
Kasaragod . 

The tenders should be superscribed “ Tender No . 
4 / 2008 -09 for the supply of Machinery and Equipments to 
Electrical Department” and addressed to Principal, 
Government Polytechnic College , Kasaragod , P . O . 
Periye -671 316 . The last date for the receipt to tender is 
on 28 - 11- 2008 at 11 a. m . The tenders will be opened at 
2 p .m . on the same day in the presence of such tenderers 
or their authorised representatives who may be present at 
that time. 


3 


10 


Variable 
Power 
Supply 
Variable 


4 


10 


0 to 5V at 0 to 24 Overload 
protection digital display 


Power 


Supply 
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Department of Treasuries 
TENDER NOTICE 

[ 2 /2008 ] 


Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Poly Technic College , Kasaragod , 
P. O . Periye -671 316 may obtain the requisite tender forms 
on which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 450 which is the price fixed for the 
tender form . The tender forms are not transferable. The 
sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
27 - 11 -2008 . Cheques, Drafts, Postel Orders etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms, nor the 
forms sent by VPP. Duplicate tender forms if required 
will be issued at a cost of Rs. 225 per copy . 

Those who require the tender forms by post have to 
send a self addressed stamped for Rs. 32 envelop of size 
30x12 cm . after remitting the cost of Tender form by 
Money Order . 


No. A4 - 144 /2008 . 

30th October 2008. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
from the manufacturers or their authorized dealers for the 
supply and installation of Computers and Computer 
Peripherals as detailed in the Schedule to the Department 
of Treasuries, Government of Kerala . 

Detailed specification of the equipments will be 
furnished along with tender document. The rates qutoed 
shall be valid for 3 months from the date of 
signing of the agreement. 

The items are to be supplied to various Treasuries in 
the State within 30 days on receipt of the supply order. All 
items should have 3 years warranty and 2 years after 
warranty support on materials and technical. 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 2,000 + 12 .5 % VAT. 

Duplicate Rs. 1,000 + 12.5 % VAT. 
Starting date and time of issue of tender form 
17 - 11 -2008 , 10 a. m . 

Last date and time of sale of tender form 
17 - 12 - 2008 , 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
22- 12 -2008, 3 p. m . 


(2 ) 


No. D -620/ 2008 . 

30th September 2008 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of installation and demonstration of Machinery and 
Equipments to Computer Hardware Lab of Government 
Polytechnic College, Kasaragod . 

The tenders should be superscribed “ Tender No . 
3 /2008 -09 for the supply of equipments to Hardware Lab 
of Computer Department and addressed to The Principal, 
Government Polytechnic College , Kasaragod P .O ., 
Periye -671 316 . The last date for the receipt to tender is 
on 27 - 11 - 2008 at 11 a . m . The tenders will be opened at 
2 p . m . on the same day in the presence of such tenderers 
or their authorised representatives who may be present at 
that time. 


Date and time of opening of tenders22 -12 -2008, 4 p . m . 


Designation and address from whom tender 
forms can be had and to whom tenders are to be sent 
The Director, Directorate of Treasuries , Krishna 
Buildings , Power House Road , Thiruvananthapuram - 36 , 
Phone : 0471 - 2461963. 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kasaragod, 
P.O . Periye -671 316 , may obtain the requisite tender forms 
on which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 450 which is the price fixed for the 
tender form . The tender forms are not transferable. The 
sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
26 -11-2008. Cheques , Drafts, Postel Orders etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms, nor the 
forms sent by VPP. Duplicate tender forms if required 
will be issued at a cost of Rs. 225 per copy. 

Those who require the tender forms by post have to 
send a self addressed stamped for Rs. 32 envelop of size 
30x12 cm . after remitting the cost of tender form by 
Money Order. 


Intending bidders can purchase tender forms from the 
office of the undersigned on payment of Rs. 2, 250 in cash 
as cost of tender forms or get it by post on payment of 
Rs. 2,325 (cost of tender form and Stamp Paper ) by 
Money Order along with a self addressed stamped 
envelope and a request for the supply of tender forms. 
Cheques, Demand Draft, Postal Orders etc. will not be 
accepted nor it will be sent by VPP . 

Duplicate copy of the tender form will be issued to 
firms or individuals who have purchased original forms, 
but tenders should be submitted in original. 

EMD, which is 1 % of the amount quoted for the 
quantity required shall be furnished by way of Demand 
Draft in favour of the Director of Treasuries payable at 
Thiruvananthapuram for the fulfillment of the contract . 


Government Polytechnic College, 
Kasaragod . 


(Sd.) 
Principal. 


Gaz. No. 45/2008/DTP. (Stores) 


- 34 


EMD of the unsuccessful bidders will be returned within 

താത് പ ര്യ മു ള്ള ദർഘാ സു കാർ ദർഘാസ് പ്രമാണം 
one month after the tenders are finalized and that of വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ് 
successful will be adjusted into Security Deposit . Every - ( വില രൂപ 2 ,250 ). തപാൽ മുഖേന ദർഘാസ് ആവ ശ്യ 
bidder shall furnish preliminary agreement in the prescribed പെടുന്നവർ സ്വന്തം വിലാസമെഴുതി ആവശ്യമായ തപാൽ 
form on Kerala Government Stamp Paper worth Rs. 50 സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കവർ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് 2, 325 രൂപയുടെ 
along with the tender. 

( ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റേയും മുദ്രപ്പത്രത്തിന്റേയും വില ) 

മണിയോർഡർ അയച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, 
The tender should be superscribed “ Tender for the 

ഡിമാന്റ് ഡാഫറ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ ഇവ ദർഘാസ് 
supply of Computers and Computer Peripherals as per 

പമാണ ത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
Tender Notification No. 2 / 2008 and they should be 

പ്രമാണം വി. പി. പി. ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
addressed to the Director of Treasuries, Power House 

പ്രമാണത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഒറിജിനൽ ഫോമിന്റെ 
Road , Thiruvananthapuram -36. 

കൂടെ നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദർഘാസുകൾ ഒറിജിനൽ 
The tenders received in time will be opened in the 

| പ്രമാണത്തിൽ തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
presence of such bidders or their authorized representatives 

-- കരാർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി (EMD ) 
who may be present at that time. 

ട്രഷറി ഡയറക്ടർ, തിരു വ ന ത പ രം - 36 എന്ന പേ രിൽ 
No tenders received after the specified date and time 

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റാക്കി 
will be accepted on any account. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടു ത്ത ണ്ട താ ണ്. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്താ ടൊപ്പം കേരള സർക്കാരിന്റെ 
സംസ്ഥാന ട്രഷറി വകുപ്പിൽ പട്ടിക യിൽ പറയുന്ന 50 രൂ പ യുടെമുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ ഒപ്പിട്ട് 
പ്രകാരമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ദർഘസിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിലേക്കായി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിനുപുറത്ത് 

“ Tender for the supply of Computers and Accessories as 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

per the Tender Notification No. 2/2008 എന്ന് ആലേഖനം 
- സെർവറുകളുടേയും നോഡുകളുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ - ചെയ്തി രി ക്ക ണം . ദർഘാസു കൾ ദർഘാസുകാരു ടെ 
ഉപകരണങ്ങളുടേയും കോൺഫിഗറേഷന്റെ വിശദ വിവരം സാന്നിദ്ധ്യത്തിലോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങു ന്ന തി നോ ടൊപ്പം ട്രഷറി സാന്നിദ്ധ്യത്തിലോ നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസം തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുക കരാർ ഒപ്പുവച്ച ദിവസം മുതൽ മൂന്നു 

-- നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭി 

ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കു 
മാസംവരെ പ്രാബല്യമു ള്ള താ യിരിക്കും. ഓർഡർ ലഭിച്ച് 

ന്നതല്ല. 
30 ദിവസത്തിനകം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും 
കേരളത്തിലെ വിവിധ ട്രഷറികളിൽ സപ്ലെചെയ്യേണ്ടതും 

SCHEDULE 
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട തു മാ ണ്. എല്ലാ ഉപക ര ണ ങ്ങൾക്കും 
3 (മൂന്ന്) വർഷത്തെ വാറന്റിയും 2 (രണ്ട്) വർഷത്തെ വാറന്റിക്കു 

| Sl. No. 
ശേഷമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്കൽ 

Name of Items 

Quantity 
സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ടാക്സസും ഡട്ടിയും 

Server 
പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം. 

( a ) Personal Computer Nodes as 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 

- buy back to the old ( without 0 .S .) 1507 
ഒറിജിനൽ രൂപ 2,000 + 12.5 % മൂ . വ . നി . 

(b ) Personal Computer Nodes with 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -രൂപ 1,000 + 12.5 % മു . വ . നി. 

O . S ., O . S . shall be Windows 

XP Professional Pre -loaded with 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും 

| license and 20 sets of CD Media 389 
സമയവും - 17 - 11 - 2008 , 10 മണി. 

UPS 3 KVA with 3 years warranty 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 17 -12 - 2008, 1 മണി. 

24 Port Switch 

Network Rack 6U 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 -12- 2008, 3 മണി. 

24 Port patch Panel 
ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 

7 Patch Cord 
22 -12 - 2008, 4 മണി. 
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- ദർഘാ സ് ഫോറ ങ്ങൾ ലഭി ക്കു ന്ന മേൽവിലാസം 
ഡയറക്ടർ, ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റ്, കൃഷ്ണ ബിൽഡിംഗ്സ്, 
പവ്വർഹൗസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം- 36 . 


Directorate of Treasuries, 
Thiruvananthapuram - 36 . 


(Sd.) 
Director of Treasuries. 


